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NUMER DZISIEJSZY ZAWIERA: 


Społeczeństwo a Sejm, 
T. Opioła. 


Olkusz, jako miasto— 
ogród. 


Szkoły średnie 
w Zagłębiu. 


Niewłaściwa wymiana. 


Krytyka systemu 
podatkowego. 


Dodatek „Iskierka“. 


Starcia w Marroku. 


PARYŻ. 22 I. Ра) Havaa da. 
nosi z Marroka, iż Hiszpanie stoczyli 
т jednym z oddziałów powstańczych 
walkę, podczas ktore] 23 powstańców 
zostalo zabitych i 3 ciężko rannych. 
Hiszpani stracili tylko 3 zabitych. 


Angielskie rozbrojenia. 

LONDYN 22 L (Pat) Шацу Ex 
presa donosi, iż adminiatracja angiel 
ska przediożyła Rządowi nowy znacz 
nie rozszerzony program budowy o 
krętów. Zbudowanych ma być 4 no- 
wych krążowników, trzy lodzie pod- 
wodne і azereg Innych okrętów po 
mocniczych. 


Echa rozruchów w Bytomiu. 


BEKLIN, 22.1. (Pat). Byly narodowy 
socjalistyczny posel da Reichstagu Кар! 
tan Hoydebrock został wczaraj areszta- 
wany w awem mieszkaniu berlińskiem. 
Był on po:zukiwamy przez prokuratorję 
w Bytomiu za udział w rozruchach, któ- 
re odbyły się na О, Śląsku w styczniu 
1923 r. z okazji zamachu Ниега, 


Plebiscyt w Besarabji? 


BUKARESZT, 22.1. (Tel. ма). Pi- 
sma podają sensacyjną Wiadomość, jako- 
koby rząd sowiecki zaproponowa: rządo- 
wi rumunskiemu przeprowadzić w Besa- 
таб! piebiscytu, wzamian ża proponuje 
Rumunj oddanie dwu innych prowincji, 
mianowicie: Ismailu i Каспии. Ludność 
miałaby się w plebiscycie wypowie”z té 
za Rosją, względnie za Rumunją, 


Za wiersz mfilmetrowy przed tekstom 
35 proszy, w tekście | nadesłane 
25 groszy, za tekglem 10 groszy. 
Drobne ogloszenia ро 3—8 groszy za 
жугат. Najmniej 80 groszy. Tiustym 
drukiem podwójnie. Zagraniczne 100 
proc. drożej. 

W numerach awiąiecznych | ale- 
dzielnych ceny о 25 proc. droższe. 

Za terminowy druk ogloszeń admi- 
mistracja ше odpowiada. 

Każda nowa podwyżka obowiazuje 
еў wazysikie przyjęte ogłoszenia do 
zmiany cen бех uprzedniego zawla- 
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Dnia 24 go stycznia 1924 r, odbędzie się nabożeństwo żałobne 
w kościele paraljalny w Golonogu za duszę 
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Józefa Bargła 


obywatela m. Dąbrowy Górniczej, byłego hutimistrza 
był. Hut Cynkowych pod Będzinem. 


Na nabożeństwo to zaprasza krewnych | znajomych 


STA. 


Z polityki polskiej. 


Min. Skrzyński вів w porzadku. — 0 rawizia przenisów celnych. — Ra- 
da Ubrony Państwa. — Naonzycia na Slasku. — Konterencia u min. Thajalta. 


WARSZAWA, 231. (Tel. wi). 
Wozorai pizypył do Warszawy Ko- 
misarz Gen. Strassburger, który w 
rozmowie z premierem przedsta 
wi syluację w Gdańsku. 

Na dzisiejszem posiedzeniu Ка, 
misji spraw zagranicznych sytuacja 
ta będzie szeroko Omawiana. Nie 
jest rzeczą wykluczoną, że znaj 
dzie się wiele zarzutów przeciw 
min. Skrzyńskiemu. 

W komisji budżetowej pos. 
Zdziechowski referował sprawę spła 
cenia długów polskich w Ameryce. 

W debacie ogolnej nad budże 
tem Min. Skarbu przemawiał па- 
przód pos. Kwiatkowski. (ch. d.), 
który m. in. pokreslił upośledzenie 
rolnictwa i przemysłu w dzielni 
cach zachodnich, które się zaacz 
nie różnią od dzielnic wewnęlz 
nych. O ile produkcja dzielnic we 
wnęirznych idzie na skonsumowa 
nie polrzeb wewnętrznych, а tyle 
produkcja ziem zachodnich idzie 
na eksport, tembardziej więc jest 
komieczna rewizja przepisów cel- 
nych. 

Następnie pos. Wiślicki (koła 
żyd.) w długiem przemówieniu 
przedstawił  posiulaty kupiectwa 
1 społeczeństwa żydowskiego, 

W komis wojskowej pos. Ste- 
fan Dąbrowski zakończył swój re- 


ferat о organizaci  naczelaych 
wiadz wojskuwych, przedkładając 
schemat urganizacji. Rząd wyłom 


organ specjalny, który czuwac bĘ- 
dzie nad przygotowaniern 
narodowej we wszystkich dziedzi= 
nach życia, Radę Obrony Państwa. 
Organem wykonawczym Rady jest 
Sekrelarjat generalny, względnie 
Biuro R. О. Р. we wszystkich in- 
stancjach. W organach rządowych 


istnieją Organy zaczątkowe, któ- 
rych zadaniem jest objąć odpo- 
wićdnią dziedzinę życia w razie 


wybuchu wojny. 


obrony | 


one 2 Gen. Sekretariatem R. O. P. 
Ministrowi spraw woiskowych po- 
dlega а: z jedne] strony szef szta- 
bu generalnego, z drugiej zaś in- 
spektor generalny агі, przyszły 
wódz naczelny. Zadaniem tego 
astainiego jest przygotowanie Ope- 
racyj wojskowych na wypadek 
wojny przy wspólpracy szela szta- 
bu 1 К. О.Р. kelerent zakończył 
wezwamem, by komisja załatwia 
sprawę w oderwaniu od wszelkich 
motywów personalnych, powodu- 
iąc się jedynie dobrem Państwa, 
„akgdyby decydowana o kraju nie- 
znanym i о żołnierzu nieznanym. 
Na to pas. Libernmann 2 uśmiechem 
zawołał: „Obawiam 516, że usta- 
wa (а sianie się grobem dla 201- 
Merza nieznanega*, 

W кош» sxarbowe| pos. Mo- 
raczewski (P.P,S.) omawiał wnio- 
зк, dotyczące nadużyć górnoślą- 
skich. Oswiadczył on, że ponie- 
waż malerjał w tej sprawie jest 
zbyt obszerny, więc prosi o wy- 
bór specjalnej komisji, Zostali da 
niej ромоаш posłowie: Romocki 
«Ch. D.), Trepka (Z.LN.), Byrka 
(Fast), Barter (Wyzwuienie) 1 Ma 
raczewski (Р.Р.5.) 

W komisji administracyjnej roz- 
patrywanu Sprawę £4awieSzejia wy- 
богом do Rady Miejskiej w Kra- 
kowie, lecz deDaiy ше ukonczono, 

Postulaty iewicy, t j» socjali- 
Stów i Źwiążzku thiopskiego, przed- 
Stawi pos. Barlicki (P.P.S ) 1 Bryl. 

Min. Thugutt przyjął polskiego 
Kom:sarza w Ulańsku, p. Strass- 
burgera, który go zawiadamił o isto- 
taym stanie sprawy gdańskiej, oraz 
min. Żychlińskiego, z którym oma- 
wiał sprawę sądownictwa 1 wię- 
Zień na kresach wschodnich. 

Pożnym wieczorem odbyła się 
u min. fhugurta konferencja, w któ- 
rej wzięli udział przedstawiciele 


Komunikują się | wszystkich klubów i ministrowie: 


Cena numeru 12 groszy. 
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robót publicznych, rolnictwa, skar- 
bu i reform rolnych, tudzież gene- 
ralny dyrektor Odbudowy. 

Kanferencja dotyczyła odbudo- 
wy ziem wschodnich. 


Inspiracje niemiegkie, 


BERLIN, 22.1, (TeL wł). Prasa niem 
mlecka zajmuje się w dalszym ciągu 
konferencją w Helsingiors'e, usilując osła», 
bić znaczenie osiągniętego porozumienia 
Dzienniki twierdzą, jakoby państwa Баі- 
tyckie zajęły nieprzychylne atanowiaka 
wobec idei przymierza z Polską.  Zdas 
niem pism niemieckich niebezpieczeństwo, 
które państwom baltyckim grozi że airo- 
пу silnie uzbrajonej jest więkaze, aniżeli 
spodziewane korzyści, Na dowód przyła- 
czają pisma berlińsie „postępowanie“ 
Polaki wobec Gdańska, 


Zwolennicy Trockiego mordu- ~ 


ją czekistów. 


WIEDEŃ, 22.1 (PAT)„Nenes Wie- 
пег Journal" donosi z Amaterdamu: 
Moskiewaki aprawozdawca dziennika 

„Eztrabladat” podaje, że w dniu agło- 
Szenia uchwały sowietów w aprawie 
usunięcia Trockiego otrzymali człon= 
kowie aawietów i czekiści llaty a po- 
gróżkami, w których grażono im 
śmiercią, w razie gdyby Trockiemu 
chociażby włoa apadł z głowy. Tega 
samego dala trzej zamaskowani lu- 
dzie nahadli na głównego przeciwni- 
ka Trockiego, czekiatę Oganossowa 
í zabili go. Mimo poszukiwania, mor- 
derców nie dało się njąć. 


Trzęsienie ziemi w Anatolji, 


KONSTANTYNOPOL, 23-1. (A. 
W.). Dzienniki donoszą а silnym 
trzęsieniu ziemi, które zniszczyło 5 
wai Anatolskiej prowincji Ardachan 
148 onób paniosła śmierć, 33 ciężka 
rannych. 800 aztuk bydła zginęło 
podczas katastrofy. 2000 osób znaj- 
duje się bez dachu nad głową, cierpi 
glód wśród wielkiego zimna. 


Echa puczu komnnistycznego 
w Hamburgu. 


HAMBURG, 22 I. (Pat). Przed 
siódmą izbą karną sądu krajowego 
rozpoczął się dziś proces o zdradę 
stanu przeciwko uczeatnikom ham- 
hurakiego puczu komunistycznego z 
„października 1923 r. Podczas walk 
padło аме о czasu w samym Ham- 
burgu 17 urzędników policyjnych, a 
34 odniosło ciężkie rany. Straty w 
ofiarach ludności cywilnej nie można 
była z pewnością stwierdzić. Jednak- 
ze da hamburskich szpitali odsta« 
wiona 60 zabitych i 154 rannych. O- 
skarżeni Są pomiędzy in. poseł do 
parlamentu nlemieckiega Walter ROM, 
redaktor „Hamburger Volkszeitung", 
Herman Jense dziennikarz Scheible 
1 cały szereg innych członków partji 
komruaistycznej. Przypuszczają, 12 


| 6ocea nawa kilka ураа 


2 


Manifestacja komnnistyczna. 


BERLIN, 22-1. (Раё). Wczoraj 
wieczorem odbyła się w berlińskim 
pałacu aportowym manifestacja partji 
komunistycznej ku czci zmarłego Le- 
nina, Komuniści zgromadzili się w 
poszczególnych obwodach i przecią- 
gali ulicam z płonącemi pochodnia- 
mi | czerwonemi aztandarami do pa 
łacu apartowego, gdzie pomiędzy ln- 
neml przemawiała osławiona komu- 
mistka Ruth-Fischer. 


Марай handytów na pociąg. 


BERNBURG, 22-1. (Pat). Gdy 
wczoraj wieczorem, po godzinie 6 ej 
pociąg osobowy Magdeburg-Erfurt 
opuścił atacją Sanderslebem wtarg- 
nęli do pociągu bandyci, którzy 
eplądrowali zupełnie podróżnych i po 
zatrzymaniu pociągu za pomocą һа- 
mulca bezpieczeństwa zbiegli. Do- 
tychczaa nie udało się bandytów po- 
chwycić, 


Statek holszewieki w Gdańsku. 


GDANSK, 221. (А. W.) Przed 
rafinerją cukru w porcie niemieckim 
w Gdańskn ukazał się niewidzieny 
od roku 1914 parowiec rosyjski. Jest 
to atatek „Sowiet”, pojemności 3,000 
tann, który ładuje cukier dla Petera- 
burga. 


Gospodarka Senatu gdańskiego. 


GDANSK, 22-1. (A.W,). W aze- 
rokich kolach miasta zaniepokojenie 
wzbudziła pogłoska о niewypłacalno- 
ści towarzyat: budowy tanich do- 
mów pad firmą „Baubutte”. Powata- 
lo ona S lata temu s kapitałem 100 
tysięcy marek, otrzymanych z pożycz- 
ki Senatu i zoatało zwolnione od po- 
datku, prowadziła jednakże goapo- 
darkę mieopowiedzialną, budując „до: 

my dla atowurzyszonych pó cenie 
niżej koaztu i puszczając się па spe- 
kolacje budowlane, Ponieważ do za- 
rządu tej firmy Senat delegował 
awolch urzędników, więc opinja pu 
błłczna oskarża za nieporządki także 
Senat 


Niem 
Ж нит francuskie 


PARYŻ, 22.1. (TeL wł),  Przewo- 
dniczący niemieckiej delegacji do roko- 
wab handlowych z Francją, von Trende- 
lenburg, wręczył delegacji francuskiej od- 
powiecź odrzucającą ostatnie propozycje 
francuskie z dnia 17 stycznia. Odrzuce- 
mie to wywałało w kołach delegacji tran- 
cuskiej jak najgomze wrażenie. 


O podział dłngn anstrjackiego. 


WARSZAWA, 22.1. (Tel. wt). Dnia 
23 b. m. odbędzie się w Wiedniu zwo- 
{апа przez komisję reparacyjną narada, 
celem ostatecznego ustalenia sum ostem- 
plowanych tytułów przedwojennych dłu- 
gów auaujackich na terenie państw suk- 
севу!пусһ oraz w sptawie ostatecznego 
usialenia podziału przedwojennego diu- 
gu auairjackiego pomiędzy państwa suk- 
cesyjne. 


Krassin o długach carskich. 


- PARYZ, 22.1. (A W.) „Майо“ ogia- 
sza wywiad „ Krassinem. Diugi rosyjskie 
zdaniem Krassina należy podzielić na 
dwie części, a mianowicie na kwestję 
użnania tych długów 1 па kwestię ukia- 
Qu co do częściuwej ich splaty. Rząd s0- 
wiecki nigdy nie zgodzi ве па zobowią- 
zanie spiacania długów Rosji carskiej. 
Rosja jest mimo to jednak gotowa za- 
płacić te diugi lecz tylko w miarę swych 
zdolności ріаіпісгусп 1 pod warunkiem, 
że otrzyma materialną pomóc 2 zawrani- 
cy dla odbudowania swej produkcji. Ma- 
И posiadacze tosyjskich pożyczek pań- 
stwow:ch mogą wymienić swoje papiery 
na akcje nowozakladających się марбі- 
nych przedsiębiorstw. 


Audjencja. 


WARSZAWA, 221. (AW) Premier 
Grabski przyjął dziś prezesa klubu PPS. 
ktory zaana,.omii piemiera ze  Bianowi- 
skiem kiubu w sprawach aktualnych, w 
szczególności w sprawie organizacji ва- 
czelnyce wisada 
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Interpelacja N. P. R. 


WARSZAWA, 22.1. (A. W.). Poseł 
Herz | inni członkowie klubu М. Р. R. 
zgłosili do min. spraw zagranicznych in- 
тегреіасје, w której wyrałają obawę, że 
francuskie syndykaty zamierzają rozwią- 
таб iatniejące we Francji stowarzyszenia 
polskich rohotników o charakterze kultu- 
А oświatowym. Minister spraw za- 
granicznych wyjaśnił, że niema potwier- 


dzenia pogłosek, jakoby Rząd francuski 
zamierzał rozwiązać związki roboin cze 


| polskie we Francji, wobec czego Rząd 


polski nle widzi powodu do czynnego 
wysiąpienia. Gdyby byt polskich insty- 
tucji we Francji był czemkclwiek za- 
grożony—Rząd polski z całym naciskiem 
będzie bronił swych praw. 


Napad bandy dywersyjnej. 
Bandyci osaczeni ж lasach. 


— 

WARSZAWA, 23.1 (tel. wł.) Nade- 
szla wiadomość, że pod Budrażem w po- 
wiecie dubieńskim na Wołyniu przeszła 
granicę sowiecką na polską stronę ban- 
da, która napadla na jeden z folwarków, 
uorowadziła 4 konie i podpalica zabudo- 
wania, aplonęty опе wraz z bvdłem. Ban 
дусі, dokonawazy zniszczenia, skierowali 
się ku granicy. W pół godziny po wy- 
padku zjawti się oddział, złożony z 40 


policjantów, oraz oddzłały piechoty I ka- 
waleriii Urządzono pościg za bandytami. 
Kawalerja па trop ich ole wpadła. Nato- 
miast straż graniczna ейрагіа pod wsią 
Gudy bandytów, usiluiących przejść 
przez granicę. Odrzuceni 2 powrotem na 
stronę polską bandyci ukrywają się w 
iasach. Oddzialy policyjne I wojskowe 
pełnią z własnej woli 48-godzianą siużbę 
z niezwykią zaciętością wopiąc bandytów, 


(iańszczanie napadają na urzędników polskich. 


Znieważanie urzędnika pocztowaqo. 


WARSZAWA, 23.1 (tel. wł.) Podczas 
konwojowania polskiego wagonu poczto- 
wego z Holum do Tczewa jeden £ pol- 
skich urzędników pocztowych, konwoju- 
jących wóz, przeszedł z powodu prze- 
pelnienia do sąsiedniego oddziału 4 kla 
sy, gdzie siedziało kilku robotników nle- 
mieckich z Gdańska. Robotarcy сі, wl- 
dząć urzędnika w mundurze polskim, za- 
с26Н go Iżyć słownie, a pulem nawet 


dopuścili się zniewagi czynnej, Wówczas 
będący świadkiem zajścia robotork pol- 
ski pociągnął zu linkę bezpieczeństwa i 
zatrzymał pociąg, Napastnicy, korzyatając 
z tej sposobności zbiegli. Pomimo akcji 
przeprowadzonej natychmiast przez pol- 
skich urzędników pocztowych, owych ro- 
hotuików niemieckich nie udała się ująć. 
Rzecz to ważna, Że napadu dokonana 
tuż pod Gdańskiem. 


Malwersacje eksporterów gdańskich. 


WARSZAWA, 23-1. (Tel. wt) Ze 
sprawozdania Odz. Banku Polskiego му- 
nika, że kopalnia Królewska Huta praco- 

wala w grudniu normalnie. Sprzedał 
żelaza walcowancego 1 lanej siali zozwi- 
jała się w dalszym ciągu dobrze, Poło: 
łenie przemysłu cynkowega także się 
poprawia. Cynk górnośląski ma zapew- 
niony zbyt na rynkach światowych wo 
bec tego, Że w Europie теша nadmiaru 
cynku, 

Niejednokrotnie podnoszono, ża nie- 


które artykuły polskie, zwłaszcza węgiel, 
nafta | jej przetwory ад tańsze w Gdań: 
sku, 012 na Pomorzu polakiem, Pocho- 
dziło to stad że z powodu ulg taryfo- 
wych towary, deklarowane na wywóz 
одда utanice Państwa wskutek malwer- 
sacji, praktykowanych przez ekaposterów 
gdańskich, przychodziły z powrotem na 
polskie Pomorze, gdzie byly sprzedawa- 
пе po cenach konkurencyjnych. Sprawą 
tą obecnie zajęły się władze. 


Z parlamentu Rzeszy, 


Socjaliści niemieccy poprą lednak rząd prawicowy. —Walka miedzy kato- 
likami a ewanolelikami, 


BERLIN, 22.1 (PAT) Na dzistejszem 
posiedzeniu parlamentu Rzeszy kontyna- 
owano dyskusję nad deklaracją rządową. 

Socjalista Müller Franken oalemizo- 
wał z wywodami posia hr. Westarpa, 
który wypowiedział socjalnej demokracji 
jawną walkę. Pomimo to socjaliści skłon- 
ni są współpracować z obecnym rządem 
prawicowym w caym mzeregu dziedzin 
Życia politycznego I gospodarczego. Mów 
ca zapyluje się kanc który jest zwo- 
leanikiem porozumieni A jaki sposóh 
to porozumienie pragnie przeprowadzić 
wspólnie z nacjonalistami, których mów- 
су ciągle propagują myśl o wojnie odwe- 
оше). 

Następny mówca nacjonalista 


hrena odpiera twierdzenie, Јакобу досһо- 
wieńatwo ewaugielickie uprawiało agita- 
cię polityczną w kościele. Mówca jest za 
tem, aby nasąpilo zesoolenia calego na- 
rodu bez względa na jego wyznanie wia- 
ty. Nie jest czas na to, aby ponowila 
się walka kulturalna, do czego zmierza- 
ją wicocznie socjaliści. Dowodem tego 
jest gdy па pewnej wystawie socjalno- 
demokratycznej w Monachium uznauo 
katechizm katolicki z powodu omówienia 
Niepokalanego Poczęcia Matki Boskiej 
jako Iieratutę nlemoralną, 

Posei Kahrdur 2 niemieckiej partji 
ludowej oświadcza się również za poko- 
jem wyznaniowym. 

Posiedzenie има dalej. 


Prasa francuska o debatach w parlamencie Rzeszy. 


PARYZ, 22.1, (Tel. мі) Dzisiejsza 
prasa poranna zamieszcza korespoaden- 
cje z Berlina, omawiające wczorajsze da- 
baty w parlamencie Rzeszy, 


Sprawozdawca „Petii Parisien“ pi- 
sze, iż opozycja przywódcy demakratycz= 
uego Kocha nie hyła zbyt energiczna. 
W dalszym ciągu twierdzi korespondent, 
że monarchistyczny Rząd Lutbra może 
uzyskać większość w obecnym pariamen- 
cie, o ile poioży glówny naciak па pro- 
blem polityki gospodarczej, ш1бга więcej 
interesuje 0214 w Niemczech, miż pro- 
biem, olityczaą, Dalej aduiadcza ko- 


respondent, że kanclerz Luiher zamierza 
przediażyć Francji projekt ukladu wza- 
Jemaego bezpieczeństwa granic, Projekt 
ten jest powtórzeniem projektu Rządu 
d-ra Сипа, który wówczas ше znalazł 
przyjęcia u Rządu francuskiego. 


Koreapondevt „Echo de Paris" da- 
leko ostrzej rozprawia się ze alabością 
opozycji і tewierdza, Że wywody demo- 
kraty Kocha były tak skromne, iż nie mo- 
żna віє obronić przed wrażeniem, że 
sttonniciwo demokratyczać  razpoczęa 
ойм та swego stanowiska, 
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0 komnnikacje kolejowe. 


WARSZAWA, 22.1 (А. W.) Minister- 
jum kole! przystąpiło do рас powierzo- 
пусһ Polsze przez Międzynarodową Kon- 
ferencję Kalejową w Krakowie, Polska 
otrzymała па tej konferencji mandat za- 
rządu kierującego bezpośrednią komuni- 
kscią między Jugosławią, Włochami, A 
ustrją i Polską. 


Echa śląskie. 


A polaczenie ШТ ШҮ ШТ 
ШШ. 


KATOWICE, 22.1. (Telefonem). Jak 
gle dowiadujemy, koncesia na budowę 
dwu linj! kolei międzymiastowych: Dą- 
brawa — Będzin—Sosnawiec і Będzin — 
Czeladź jest { папзомапа przez grupę ti- 
nansistów polskich I angielskich Oze- 
cme prowadzone są dalyze uwłady a koo- 
cesję па terenie G. Sląska, w celu polg- 
czenia projektowanych tramwaów w 24- 
дебо Dąbrowskiem z górnośląską aie- 
cią kolei dojazdawych, utrzymujących ko- 
munłkację między miastam'. Krańcowem 
stacjami dąbrowskich kol: elektrycznych 
będą: Sosnowiec | Czeladź, uórnośląskich 
zaś są: Szopienice і Huta Laura, idzie 
więc o budowę dwu йиш: osnowiec — 
Szopienice 1 Czeladź — Hula Laura na 
dlugości okolo 5 кіт. Caia linia: Dąbro- 
wa—Bedzim—Sosaowitc 1 Będzin—Cze= 
ladź—MHuta Laura ciagaąć się będzie na 
długości 26 kim. Nowe linje przyczynia 
się znacznie do једпоімеј komunikacji 
między Zagłębiem Dąptowskiem a Sia- 


skiem. 
Tab, 


ши їп 
її fmejtnarynszów państwowych. 


KATOWICE, 22.1. (Pat. 51481 
Urząd Wojewódzki komunikuje: Poole- 
waż Zarząd Okręgu Slasklego Związku 
Lekarzy Państwa łolskiego rozsyła do, 
lekarzy Odezwy, w których iwierdzi, ja- 
кобу lnstylucja pomocy iekarukiej dla 
funkcjonarjuszów państwowych podlegała 
bojkolawi Związku Lekarzy Państwa 
Polskiego ma całym ietenie Polaki, po- 
daje віє до wiadomosc, że twierdzenie 
to jest niezgodne z prawdą, рау Zarząd 
Giówny 4м. Lekarzy Państwa Hulsciego 
pismem пг. 280, przediuźunem Miulste= 
ijam spraw wew nętrzuych (Оепегаішеј 
Dyrekcji Siużby Zdrowia) uma 29 grud- 
ma 1924 r. oświadczył, ie w stosunku 
do lustytucji tej kierował się i kieruje je- 
dynia uchwulą walnego zebrania Źwiąz- 
ku Lekarzy Faństwa Polskiego z dnia 
27 kwietuia 1924, kióra dąży da reformy 
tej ibstylucji, oie wzywa zań do bojkotu 
przez lekarzy. 


Zapomogi dla bezrobotnych. 


KATOWICE. 22.1. (Telefonem). |ak 
się dowiadujemy. dotychczas wydano na 
Śląsku, na doraźną pomoc dla bezrobot- 
nych 3 i pół miljona 24.  Owólna liczba 
bezrobotnych na Sląska wynosi, wedlug 
zestawień urzędowych, 38 tym, 


Zjazd inwalitów. 


KATOWICE, 22.1. (Teleton) Zjazd 
łuwalidów Wojewódziwa Śląskiego od- 
będzie się w dniu 25 stycznia. 


Р. Geisenteimer. 


KATOWICE, 22.1. (Telefonem). 
Wobec wiadomości „Сайса $Sląakie- 
go” w sprawie powolania p. Geison- 
hetmera do delegacji polakiej do ro- 
kowań handlowych z Niemcami, ze 
Źródła dobrze painformowanega ko- 
inunikują,* że p. Gelsenheimer nie 
wchodzi w skład tej delegacji. O ile 
р. Geisenheimer dotychczaa był czyn- 
ny w Berlinie, ta nie działał am z po- 
lecenia delegacji polukiej, ani też 
Ministerjuu Spraw Zagranicznych. 
Co się tyczy powołania rzeczoznaw- 
ców z ramienia przemysłu górnoślą- 
skiego, to przemysł ton będzie w 
awoim czasie Zaproszony do wyzna 
rzenia swoich przedatawicieli, którzy- 
by wzięli udział w pracach adzośnych 
ков]. 
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SOOHECZENSTWO A SEJM 


Mówiąc o uzdrowieniu Sejmu, 
wspomniałem, że przyczyną obni- 
żenia wartości naszego przedstawi- 
cielstwa parlamentarnego (est rów- 
mież miski poziom naszego wyro- 
bienia politycznego, że społeczeń- 
siwo ma w rezultacie taki Sejm, 
na jaki zasługuje. 

Niewielu jest ludzi wyrobionych, 
którzy wiedzą, jak poważną rolę i 
pracę w życiu państwa konstyłu- 
cylnego spełnia pariamentarna re- 
prezentacia narodu, w jakich wa- 
runkach ta praca odbywa 56, a 
wskutek nieświadomości, Szeroki 
ogół często błędnie wyobraża so- 
bie, że Sejm est jakimś wiecem i 
że ten poseł jest najlepszy, który 
najwięcej „руѕкше“, naibuńczucz- 
niej „stawia 516“ i krytykuje. 

Tymczasem Seim jest poważ- 
nym warsztatem piacy prawodaw- 
czej, a od znajomości spraw I 0d pra- 
cy posiów zależy wartość uslaw i 
rozporządzeń rządowych. uchwala- 
nych i apróbowanych na pełnem 
zebraniu Seimu, które poprzedza 
cicha i źmudna praca w komisjach 
ı podkomisiach, gdzie te ustawy 
zeba wprzód przygotować z do- 
адпа znajomością krajowych sto- 
sunków 1 zagadnień, A 

Na 444 ech postów, zasiadają- 
cych w Seimie, jest obecnie nie 
więcej jako 20 proc. takich, któ- 
rzy do tej piacy prawodawczej są 
należycie przygotowani czyli ta- 
kich, klórzy są prawdziwymi po- 
słami. Reszta bierze diety posel- 
skie, jeżdzi za darmo kolejami, ха- 
łatwia rożne interesy i inieresiki, а 
od czasu do czasu wysiępuje 2 
wnioskami na plenarnych zebra- 
niach se,mowych, gdzie krzykliwa 
ścią дєтарорісгпа 1 nierozważny= 
mi błyskostkami siara się pokryć 
swolą nicość poselską. 

Przeważną część tego smutne- 
go stanu rzeczy mins! wziąć па sie- 
bie społeczensiwo, które głosowa- 
lo na programy pati, zawodowo 
trudniących się demagopią. Мо2- 
na też przypomnieć aulentyczny 
kawał z przed wojny, gdy odby- 
wały się wybory do parlamemu 
austrjackiego. 

W jednym z okręgów kandy- 
dował socialista ruski Wtyk, ktory 
niewiele trudził się przekonywa* 
niem wyborcow dla swej капауда- 
tury. Przyjeżdżał on do wsi 2 po- 
mocnikiem, kióry wiózł w zawi- 
тажи paczkę koikow drewna- 
nych, szedł na pole dziedzica i 
każdemu z pola tego wymierzył 
tyle, ile kto zażądał, Wyłożywszy 
w теп praktyczny sposób swój pio- 
kram poselski, oświadczył krótka, 
że jeżeli zOSIanie posiem, postara 
się, by wydzielone działki dwor- 
skie przypadły na wiasność chio- 
pom. Piogiam poselski bardzo się 
spodobał 1 Wityk wszedł do par- 
lameniu |ako zastępca woli ludu. 
1 uopiero po kilku miesiącach prze- 
копа się chłopi о małej wartośc! 
programu poselskiego Wityka 1 wię- 
cej go nie przypuścili do swej wsi. 

lież то takich Wityków jest w 
obecnym Sejmie wśród posłów so- 
cjalistycznych i radykalnych, któ- 
rzy grając na ludzkie| głupocie, o- 
biecują wyborcom gruszki na wierz- 
bie, a potem dalej utrzymują na 
odpowiednim poziomie ludzką głu- 
potę polityczną, bo z niej ży, ą. 

Po pięciu latach istnienia kon- 
Btytucyjnej Polski społeczeństwo, 


ISKRA” — pisłek 9% stycznia 107% roko. 


które za rządów zaborczych nie ро- 
siadało własnej szkoły wyrobienia 
politycznego, nauczyło się bardzo 
wiele, przejrzało różne obiecanki 
partyjne i poznała radykalnych li- 
sów, którzy chyłkiem wychodzą na 
połów bezradnego drobin. 


Głosy publiczne. 


I nastał już moment, że można 
już myśleć poważnie о uzdrowie- 


niu Sejmu nietylko od wewnątrz, 
ale і od zewnątrz, 


1. Opłoła 


Olkusz, jako miasto-ogród. 


Są w kraju naszym takie zakątki, 
a których nikt me pamięta i które nie 
milą się też wcale aby o sobie przy- 
pamnieć. Takim zapomnianym, między 
innemi, niestety zakątkiem jest stary 
gwarecki gród Olkusz, wraz z całym 


powiatem, którego jest stolicą. Nie 
myśli o nim Kraków, choć to część 
krakowskiej ziemi, nie dba o niego 


Zagłębie Dąbrowskie, choć w Olku 
skiem górnik rył się już w ziemi wte 
dy, kiedy tam, gdzie dziś stoją wiel- 
kie miasta Żagłębia, rósł pęaty laa 
i była pełno bagien i mokruueł, 

Zyją też sobie ludziska w Olku 
skiem spokojnie, bez wielkich namię 
tności, tak z dna па dzień. Pozar, 
pijak w rynsztaku, jeden bal na rok— 
mą epokowemi zdarzeniami. A ju? 
takie zjawiska, jak jubileusz bohatera 
Nullo, stanowią rzeczy zupełnie nie 
spodziewane. Takimi są mieszkańcy, 
lecz miasto зато ша takie warunki 
które wróżą mu jak najwspanialszą 
przyszłość, 

Olkuaz leży w jednej z najzdrow- 
azych miejscowości Polski Położony 
wysoko, otoczony lasami, mający 
źródlaną wodę, odległy od Sosnowca 
o godzinę drogi pociągiem zwykłym, 
a od „Krakowa o 2 godziny. Do Осо 
wa mamy zaledwie 18 kilometrów, 

Жагат tuż przy mieście leży park 
leśny z gruntem piaszczystym. Охо 
lica cudna о 2 kilometry od miasta 
ruiny zamku Rabsztynskiego. Co lato 
przybywają ietnicy z Zagłębia w wiel 
kiej mamie jednem slowem teren 
jakby z natury przeznaczony na stwo- 
rzenie pięknego mi-sta-ogi odu, 

Tu być powinna istotne letnia 
stolica Zagłębia Gdyby w uyrekcjach 
kolejowych znajdowali się ludzie, 
chcący z jedne| altony powiększyć 
dochód państwa, a z drugiej wyrzą- 
dzić wygodę publiczności | puścili na 
mało eltvplo»tującej się linji kolejo 
we| те dwie pary pociągow lokal 
nych, gdyby w ciedalekie| przyszł ści 
znalazła się kolej elektryczna. to dużo 
lunzi, pracujących w Zagłębiu, nie 
potrzebowałoby вше dusić w dymie 
i brudzie miast zaglębiowskich i mie- 
szkahby stale w zdrowej i pięknej 
miejscowości. 

A przecież stworzenie takiego 
imasta ogrodu nie byłoby wcale takie 
trudne. Dookoła miastu położone за 


lasy miejskie i państwowe. Wystar- 
czyłoby, żeby Zarząd miasta, sejmik, 
lub jakieś towarzystwo (podobno ja- 
kies jest w Sosnowcu?) zajęło się tą 
sprawą energicznie. Trzebaby nabyć 
odpowiedni teren, podzielić go na 
parcela i aprzedawać ga chcącym 
wybudować sobie domki wille, Za- 
pewniam, Że nabywców byłoby bar- 
dzo dużo. 

Na stwierdzenia ostatniego można 
przytoczyć następujący takt, Miasto 
w liczbie licznych gruntów posiada 
na południo-wachód od centrum mia- 
sta, za torem kolejowym, między fa- 
bryką „Olkusz* a wapomnianym wy- 
żej parkiem kilkunastomorgową prze- 
strzeń ziemi piaszczystaj Rada Miej 
ska powzięła nzczęśliwą myśl atwo- 
rzyć w tem miejscu nową dzielnicę, 
by podzieliwazy przestrzeń tą na 
place рой zabudowania, rozprzedać 
lą. Nie wdając się w bliższe azczegó- 
ły, oświadczam tylko, ze na kilka- 
dziesiąt placów zgłosiło się kilkaset 
nabywców, Dla tych zaś, którzy ас 
zainteresują Olkuszem, muszę dodać, 
że akcja ta została watrzymana, po- 
neważ przestrzeń powyzazą MA za- 
miar nabyć miejscowa fabryka wyro- 
hów emi:ljawanych, w celu rozprze- 
Aaży је! pomiędzy swoich pracowni- 
ków. Pertraktacje ciągną те dońć 
przewlekle, ba to Rada miejska nie 
jednogłowa. 

Wobec tego zaś, że sprawa za- 
mienieaia Okusza na miasto-ogród 
(podobny Toruniowi, Bydgoszczy) nie 
iest wyłączaie interes m  Olkuaza, 
а w równej mierze obchodzi miasta 
Zagłębia, przeto zwracam się z pro- 
ратусја da ludzi tych, ktorzy mają 
ochotę сой w życiu zrobić i czemś 
nię zasłużyć, aby dobrze pomyśleli 
nad tą sprawą i czemprędzej wzięli 
się do pracy, 
| Niech świeży przykład starosty 
Stopnickiegu p, Lamotie, który po 
trafił dokonać tak wielkiej rzeczy, jak 
bolączenie powiatów Stopnickiego 
1 Miechowskiego z Krakowakiem i Sla 
skiem Zagłębiem, będzie badźcem 
dla tych wszystkich, których los już 

ostawił na przodujących miejscach. 
omu więcej dano, tea dużo dać musi. 


Н. 2егпіскі, 


Olkusz, w styczniu. 
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ШЦ ROBOTNIKA W ROSJI ШШ, 


aawiaty nie птпа!а ietnolitel normy płacy. — Różnorodność wyna- 

grodzenia. — Zarobek mig wystarcza na olerwsze uotrzedę robotni- 

ka. — iynczasem protepowańi koMuR ŚG WZDOIACAJA 3:0 — rre- 
dział Społeczny. — ZarodkOW nie wynłaca śle raqularalG. 


Jedne z naiważniejszych postulatów 
gocialistycznych, t j. jednakowa Ocena 
wszelkie] pracy przez wprowadzenie rów 
ne| normy płacy dla kazdego z pracu 
jacych, ота: zabezieczenie przez państwo 
roboluikowi warunków normalnego bylu 
— me mają w Коз sow eckiej najmnie] 
szego 1авіозомаша 

źmsadniczo istnieje w państwie „ro 
botn|czo- włościańskem* 17 kategorii pla 
cy, o nader rożciągłej skali wynagrodze- 
nia, w rzeczywistości jednak przed sla 
bilizacją waluty sowieckiej można je by- 
ło liczyć nu setki zależnie od kuisu dnia 
| miejsca, w kiórem wypłacono zarobek, 
oraz od charakteru iustytucjj pracudaw 
czej, a i obecnie również niewielkie 2a- 
szły pod tym względem zmiany na ko- 
rzyść robataika. 

Stan теп mie bylby jaszcze tak nole- 
znośny, gdyby najniższe uiopnie płacy 


wyBtarczały na zaspokojenie nawet na|- 
mmejszych potrzeb robotnika rosyiskiega, 
Jakże jegnak dalekie są one ad tegu — 
deatu. Nie należy bowiem sądzić, iż 
dosć zaośne stosunki, panujące w waż- 
uiejszych labrycach rząduwych Moskwy 
« Piotrogrodu są obrazem warunków ży- 
ста rebulniczego cale: Rosji. Już dalej 
od ceułrów zwiedzanych przez różnych 
orzedstawicieli zagranicznych, tem gor- 
SZĄ jest Bitukcja klasy praculącej do- 
chodząc ао tego, Iż robotnik musi uirzy- 
mywać sebe wraz z rodziną za kilka 
rubli miesięcznie. Naigoraze pod tym 
wzgledem panują stosunki na wsi, albo- 
wiem ар. w Syberii przeciętna miesięcz- 
na piaca nauczyciela wiejskiego муповіа 
w r. 1923—420 rubli, a funkcjonarjusz 
daństwowy „Agropunkia”, т. |. wzoro= 
меро gusnodarsiwa, mającego podm sé 
кшш roluą na ws, otrzymywai w г. 


3. 


1924 tak „wysokie“ 
mie wystarczało mu nawet na chleb, w 
dnsłownem tego sława znaczeniu, о tem 
zaś, aby mógł sobie pozwolić na strawą 
gotowaną nawet i mowy ше bylo. 

Ale i to mógłby znieść i przetrzy- 
mać ideowy proletariusz w imię „żwy= 
ciestwa rewolucji", jeśliby dia państwa 
„roborniczo: włoścjańskiega* магувсу po- 
nosili iednakowe olary, a w l-ym rzędzie 
ci, którzy innym dyktują prawa | dekre- 

Tymczasem zaś, kiedy najniższe 
warstwy robotnicze głodują, rząd sowieć= 
ki nie szczędzi pieniędzy na różne ciepla 
mlejsca dla komunistów, rozumie się nie 
wszystkich ale tych którzy umieją cho- 
dzić za swem! interesami, łatwo znajdu* 
jąc wybiegi na obejście obowiązujących 
przepisów. Nie mówiąc już o stolicy, 
nawet na dalekiej prowincji nierzadko 
można spolykać kierowników różnych 
przedsiębiorstw i instytucji sowieckich 
(przeważnie żydów) pobieralących pa kil: 
ka set rubli miesięczoej pensji i procenty 
od obrotu, dające po kilkanaście tysięcy, 
rb. rocznego dochodu. Nic więc dziw= 
nego, że lego rodzaju „towarzysze . ra= 
botnicy* jeżdżą piękaymi końmi da „pra- 
су", budują sable wille, żony swe ubie» 
гаја w kosztowne futra i brylaaty, a w 
lecie wyjeżdżają sobie z саіеті rodziua- 
mi do najdroższych zayranicznych miej» 
kąpielowych, 2 

Owa azalona różnica w zarobkach, 
otrzymywanych tytulem siażby państwo- 
wej, nie mowiąc już о kupcach, speku- 
lantach | różnego rodzaju wytyskiwa- 
czach ciemnych mas ludności, wytwarza 
Coraz większy przedział społeczny, na- 
wet wśród samych komunistów, grożąc 
coraz więkczem nlebezpieczeńswem — 
rozkładu рап. Walka bowiem o życie 
więcej zbliża poszczególne warstwy вро- 
łeczne, bez względu па przekonała рой- 
tyczne, niż solidarność komunistyczna, 
gloszona przedewszystkiem przez tych, 
którzy mic wspólnego z robotnikiem nie 
maj. 


wynagrodzenie ik 


д. 

Mówiąc o płacy robotnika w „raju 
bolszewickim“ należy jeszcze podkreślić, 
12 bardzo często nie jest ona wydawaną 
regularnie, СО w Czasie spadku kursu 
rubia powodowało obniżenie jej wartości, 
dochodzące nieraz do 50 proc, 

Przez dłuższy czas z końcem 1023 
r. | początkiem 1924 r., kiedy w Rosji 
Odczuwai się dotkiiwy brak drobnej mo- 
пету, robotnicy otrzymywał: wspólałe po 
kilku ieden większy banknot, za rozmia- 
nę którego musieli płacić specjalnym spe- 
kulantom, najmniej 10 proc. jego warto- 
«сі, obniżając sobie z kanieczności o ty. 
le swój I tak nędzny zarobek, 

Nierzadkie aą nawet w Moskwie 
wypadki, iż robotnicy ро kulka 
miesięcy muszą czekać na wypłatę та- 
Tobków, jak п. p. ptacownicy „225910 
ja”, zatrudniaai przy budowie fabryki 
„ikaz“ od stycznia 1924 r. do końca 
marca napróżno kołatałi u różnych унай: 
о należne im pieniądze Wypadkt zań 
takie wcale nie są odosobnione. 

Stan taki w pierwsżych latach rzą- 
dów bolszewickich mógł jeszcze znależć 
jawie takie usprawiedliwienie, dziś jed 
nak w ćsmym roku ich panowania jest 
już dostaiecznem śwłaaectwem, iż mat- 
mowładcom z Kremla zupełnie obcą jest 
troska о dolę ludu pracującego. Т Olsz. 


Plan Davesa. 


Ontoja Parstera Gilberta. 


Amerykańska „Chicago li bi- 
ne“ danosi, iż generalny ageot la 
spłat reparacyjnych Parker G lbert 
we wczorajszem expose o Stanie wy- 
konania planu Davesa oświadczył, со 
następuje: Niemcy od czasu wejścia 
w życie planu D.vesa, t. j. od paź- 
dziernika r. u. spłaciły aljantom 22 mił 
jony marek złotych Nowy kan lerz 
Rzeszy dr. Luther oświadczy! uwoją 
gotowość dalszego przeprowadzenia 
planu Davesa. Generalny agent miał 
pazatem oświadczyć, iż kwestja dal- 
szej okupacji w strefie kolońskiej 
może poważnie zagrozić kontynuawa* 
nie przeprowadzenia planu Duvesa. 
Zalecałaby się przeto, aby znaleziona 
drogę do przyjaznego rozstrzygnięcia 
tej kwestji. Strefa kolońska powinna 
być ewakuowana równocześnie z ewa- 
knacją Zaglębia Ruhry w kwietniu 
lub maju 


c „JSK RA” — patek 23 styctnta 1025 roku. Rr. 18. 


RYGJENA SPOŁECZNA. wodą ntlenianą. Dziecko 3-4 letnia 
"Į łatwa nauczyć czyścić ząbki azczo- 
teczką | pluka usta, a przez doka- 
nanie takiej drobnej i aystematycznej І 


czynności ше jedno życie dzieciąca 


о tem nie słychać | prawdopodobnie | {а 
da się uratować od choroby i Amierci. 


oszukańcza kombinacja udzie bezkarale. 
O biura dla bezrobotnych. 


Dr. Tadeusz Baryluki, 


Е 
@ 


Szkarlatyna. 


Szkariatyna ma kilka synonimów, 
jak płonica, febra szkarłatna, febra 
caarwona, iryzle, garlanka w gwarze 
ludowe| krssucha. Szkarlatyna nie ma 
żadnych zwiastunów, zaczyna się zwy- 
kla jednorazawemi wymiotami, go- 
rączką da 40* С. 1 silnym bólem w 

ardla szczególnie przy połykaniu. 

а drugi dzień pa tych objawach na 
szyji, ріегаі, plecach pokazuje віє 
wysypka punkcikawata, żywo-czorwo- 
па na tla bladawo-różowym. Ро 12-24 
godzinach wysypka pokrywa jua całe 
ciało, za wyjątkiem podbródka, warg 
1 появ. Równiaż wysypka wystąpuja 
na podniebieniu i migdałkach. Gra: 
езо!у podszczękowe obrzmiewają, w 
ciężkich postaciach azkarlatyny ropieją 
skóra na szyi obrzmiewa, czerwienieja, 
robi się twardą, jak deska. język obła- 
żony, koniec języka wygląda, јак czer- 
wana malina, Ciepłota 40° С. trzyma 
під kilka dni (4-5), a potem atopnia- 
wo opada, wysypka na skórze zaczy- 
na blednąć. Dnia 6-8 choroby dreszcza 
ustępują, chory zaczyna sią Czuć la- 
piej 1 zjawia się łuszczenia, zwykla 
wielkimi płatami, szczególnie па dłoni 
t stopach. Łusaczenia trwa koło mie- 
miąca i więcej, przez ten ста sakars 
latyna jeat bardza zaraźliwa | chorzy 
zwykle аа izolowani mniej więcej б 
tygodni. 


Jeżeli jest postać lekkiej nzkarla- 
tyny dreszcze są bardzo slabo, wy- 
reka może być drobna albo też wca- 
16. Pray ciężkiej postaci szkarlatyny, 
mamy bredzenie, utratę przytomności, 
drgawki, uporczywe wymioty, krwo- 


toki nosowe, kiazkowa, nerkowe 1 
zwykle taki chory kończy awój ły- 
wot Jest jadna postać azkarlatyny 


zwana piorunująca, pa której dzieci 
umierają w jedną dobę, nawet nie 
zdąży pokazać się wysypka ani angi- 
ma. Bardzo trudne jest rozpoznania 
szkarlatyny dla lekarza u ludzi star- 
szych, którzy prócz anginy nie mają 
wysypki, dopiero bliższe badanie mo- 
czu, ewentualne zapadnięcie na typa" 
wą azkarlatynę jednego albo kilku 
członków z otoczenia chorego, mówi 
nam kta był razaadnikiem szkarlsty- 
ny. Wogóle postacia azkarlatyny lekkie 
czy ciężkie są niebezpieczne, bo zwy- 
kle wywołują powikłania w nerkach. 
które występują w 2-3 tygodnia od 

aczątku choroby! mogą doprowadzić 

о śmierci. Prócz nerek ulegają acho- 
rzeniu przy szkarlatynie gruczoły па 
ату! 1 zapalenie ucha środkowego. 
Bardzo ciekawe, że przy odrze scharze- 
miu ulegają błany śluzowe nosa, dróg 
oddechowych, a przy szkarlatynie—bło 
ny aurowicze, jak to w stawach, gzcze- 
gólnie kolanowym, łokctawym i przy- 
paminają гет :tyzm, czy to zapalenia 
ropne opłucnej i t. d. 


Do obecnej chwili medycyna nia 
wykryła odpowiedniego zarazka, któ- 
ryby wywoiywał szkariatynę. Część 
uczonych przypuszczała, ża szkaria- 
tynę wywolują jedna z odmian bakterji 
atreptokokowych. 


Szkarlatyna jest mniej zarażliwą, 
jak odra. Zarazek specyficzny, nie wy- 
kryty, przenoai uię przez przedmioty 
maprż, spożywcze, lub przez ludzi z 
jednego na drugiego. 


Zaraźliwońść szkarlatyny (płonicy) 
jest przez cały czas łuszczenia się to 
jest kalo 6 tygodni í lyleż powinna 
trwać izolacja chorych. Zarazek na 
rzeczach może zachować swoją ży- 
wotność przez kilka lat i dlatega każde 
mieszkanie, gdzie był chory пая: Каг- 
łatynę, gowinno być gruntownie wy- 
dezyntekowane. Jezeli się tego nie do- 
kona, to wcześniej, czy peźniej Шой 
z otoczenia byłego chorego zapadnie 
na szkarlatynę i to dzięki temu, że 
mie zrobiono dezynf=kcji. Leczenia 
płonicy specyficznego niema, jak 16- 
wnież niema odpowiedniej surowicy, 
за rab.one próby, dobrze robią za- 
atrzyki ńecaalvarsanu. 


Poneważ zarażenie idzie przez 
usta, więc dbająca matka powinna 
swoje dzieci uczyć, aby płukały usta 
jakimś środkiem dezynfekcyjnym np. 


Kronika Zagłębia. 


KALENDARZYK. 


23 


Piątek 


Dziś Rajmunda, Emerecjanny, 
Jutro Tymoteusza, b. męcz. 
Wach slońca 7.51 

Zach. „ 329 


Z TEATRU. 


Dziś „Frasquta“ z Melą Grabo 
wską w roli tytułowej. Bogate ko- 
atjumy i ładne dekoracje tworzą са 
106, miłą dla oka. Początek godzi- 
na 7 30, 

W sobotę, 24 b.m., naradowa ope- 
ra Moniuszki „Halka. W roli głó- 
wnej Jaworzyńska, dalszą obsadę sta 
nowią Chmlelowa, Mazurek, Mazanek 
i inni, Tańce w 1 akcie, polonez 1 
mazur, w 2 akcie góralski ukladu Е. 
Woajnara. 

W niedzielę, 25, po południu „Do- 
brze akrojony frak*, satyra w 4 akt. 
Dregaly'ego. Paczątek о godz. 4. 

W niedzielę wieczór „Madame Sana 
Gene*, świetna komedja W. Sardou 
z Podgóruką w roli tytułowej. Ka 
medja ta grana koncertowa zmusiła 
publiczność da oklasków przy otwar 
tej kurtynie, Pocs, gods. 8. 


W DĄBROWIE. 


W poniedzialok, 26 b.m, „Мада. 
те Sans Gene“. 
W KATOWICACH. 
Dztó teatr mamiacki, 
Sobota „Dobrze skrajony frak" 


Niedziela pp. „Madame Pompadour" 
Niedziela wiecz. „Haika“, 


Odczyt p. L, Kotarbińskiej. 


(a) Doia 23 b. mti. dzid o godz. 
8 wiect odbędzie SIĘ w mali Resursy w 
Dabrowie іпїегыви асу odczyt znanej 
działaczki p. L. Kotarbińściej p. Ł „Pani 
Cucle- Skłodowska 1 jej wynalazek, 
Odczyt ten miadowić ma zapoczątko- 
wanie powszechuej akcji. iak projektują 
kobiety polskie w aowód czci | hoidu 
dla wielkiej nasze! uczonej, laureatki na- 
grody Nobia | wynalazczyni тайи. 
Niewątpliwie Dabrowa i okolica ta- 
interesują się lak ciekawym odczytem, 2 
którego duchdd przeznaczono na Instytut 
radowy. 
Koncert T-wa śplewaczego „Echo“. 
W niedzielę, dn. 25 stycznia r.b., 
T-wa śpiewacze „E ‚ urządza w 
sali gimnazjum im. Staszica na Pogo- 
ni koncert ze współudzialem znanej 
urtymiki opary poanańakiej, p. Hanny 
Knapczanki-.Dzlewińskiej | p. Stani- 
atawa Lichoty (bas). Chór mieszany 
1 męski рей batutą dyr. J. Godeckie- 
go wykona szereg utwarów, między 
inaemi „Sztandury polskie w Krem- 
lu“, w kompozycji Wacława Zachma- 
na Utwór tan nagradzony został 
złotym medalem na turnieju śpiewa- 
ckim w Amsterdamie, 


Polska policja w hełmach. 

Dowiadujemy się, że w najbliź 
szym czasie cała policja polska za 
miast dotychczasowych maclejówek, 
otrzyma metalowe hełmy. Hełmy te, 
zroblone bardzo trwale 1 elektownie, 
będą sią między nobą nieco różniły 
w zaleźnoś-i ad stopnia oficera wzgl. 
żołnierza, Projektowane są również 
pewne zmiany w dotychczasowych 
dystyngcjach oficerów policji. 


Przysposobienie wojskowe 


(h) Wczoraj wieczorem w sali Ma- 
gistratu m. Sosnowca odbylo się zebra- 
nie, zainicjowane przez oficera inatruk- 
cyjnego, par. Niteckiego, calem stwurze- 
ma w Sosnowcu hiji Central Hrzyspo- 
soblenia Wojskowego Kobiet 

Na zebranie przybyło GU pań, 2 któ- 
rych 49 zgłosiio gotowość podjęcia się 
pracy. 


| wą, 


Zebranie rozpoczął referatem pornczn. 
Nitecki, który wyjadnił celi idee рггуяро- 
sobienia wojskowego kobiet | mężczyzn, 
przyłaczając liczne przykłady в Francji, 
Anglil 1 Szwajcarii. 

W zakres dzialalności filli sosnowiec- 
klej wchodzić będzie szkolenie kobiet w 
siużbie pomocnicze| dla armii, jakoto: kur- 
sy teleyraficzue, telefoniczne Intendentu- 
та, Bzwaluie i t d. 

Wybrany zostal tymczasowy zarząd, 
w sklad kiórego weszly БЕШ. ЙЕ: 
ska, Kowalska, Domańska, Michaelowa, 
Zieleniewska, Kozlowaka, Zielińsca. 

Na zebraniu przewodniczyły panie: 
Wasilewska і Kowalska. 

Zebranie nawoobranago zarządu do- 
będzie się w саума ек, 20 b. m, w kan 
celarji обсега Inauukcyjnego (Koszary 
Traugutta). 


Wyjaźnienie w sprawie wypłat 
bezrobotnym robotnicom. 

Тага Ubwadowy Funduszu 
Bezrobocia w Sosnowcu otrzymuje 
w statnich czasuch anonimy, dotyczą 
ce rzekomo nieprawnego pobierania 
zamilków przez bezrobotna zamężna 
których mężowie pracują,  Zarząj 
zimuszony jest tą drogą wy|aścić, że 
wyplacone zasiłki są Awiadczeniami 
z tytułu ubezpieczenia, które jest In 
dywiduulne, kwentja zatem, cay sre- 
dukowuna robotnica, pobierająca za. 
silki, jest zumężuą i mąż jej pracuja, 
w tym wypadku jest obojętną. 


Konferencja w Starostwie. ` 
(6) W аши 27 b.m w Starostwie 


odbędzie się zjazd wójtów I pisarzy 
gminnych pow. Będaińskiego. Na kon- 
ferencji będzie omawiany aterag 


spraw gmiunych, 


Budżet gmin. 

(6) Jutra w Sejmiku Będaińskim 
rozpatrywane będą w dalszym ciągu 
огтед Wydział Раж, budżety poszcza- 
gólnych gmin. Prace nad budaetami 
będą już ostatecznie wykończona, 


Budżet Wydz. Zdrowia 1 Ор. Spał. 
w Będzinie, 


(6) Komisja Hudżetowa m, Będzi- 
na rozpatrywała onegdaj budżat Wys 
działu Zdrowia | Оу. Społ, na гок 1925, 
Poczytsowy projeki budżelu uległ zmia- 
nom. Ogólna suma budżau wynosi 
45 ty ai. 


1000 złotych kary, 


(b) 1000 zł. kary zapłaci każdy, jeżeli 
nie zastuauje się da rozporządzenia, 
wydanego przez Izbę Skarbową Kie- 
lecką, która w tych dniach razesłała 
da mieszkańców Zagłębia wykazy: 
1) osób, będących w d. 15 grudnia na 
utrzymaniu głowy radziny 1 2) osób, 
mających samoistny dochód . .. ce- 
lem odpowiedniego wypałnienia, przy- 
czem |ввпо і wyrażnie zaznacza się, 
że wykazy te winny być składane 
corocznie, najpózniej do dnis 1 sty- 
cznie, w przeciwnym bowiem razie 
każdy podlegnie grzywna w wyso- 
kości aż 1000 złotych. Ponieważ roz. 
porządzenie to mija alę z celem, ba 
wiem wykazy razeałana były dopiero 
w połowie stycznia, zapytujemy, czy 
nie należałoby ściągnąć po 1000 zło 
tych grzywny z tych, którzy tak śla- 
mazarnie wykonywują awe obowiązki 
ałużbowe, a możeby па przyaziaść 
sprężyńciej i oględniej pracowah i nie 
podrywaliby powagi tak solidnej in- 
stytucji, jaką jest Izba Skarbowa. 


Sprawa oszukańczych manipulacji. 


tg) Niedawno pisallśmy о ukaza- 
лїп się w Zagięblu większej ilości wód- 
ki, pochodzącej z fabryk małopalakich, 
która zarówna co do miły, jak i miary, 
nie odpowiadaja uwidocznianym na ely- 
kietach napisem. 

Byla to «rdynarna I wysoce uzkod- 
liwa konkurencja, to też sądziliśmy, iż 
władze zainteresują nię мерошшапа арга- 
tymczasem do dnia dzimieiszego nic 


(д) W Będzinie biuro dla bezroho- 
inych mieści się w Maęgistracie, cu Jea 
rzeczą wysoce n'ewygodną, gdy? na ko- 
rytarzach | schodach panuje niebywały 
Пок i hałas, 

Możeby obwodowy fundusz Dezro- 
bacia wynalazi jaki inny odpowiedni lo- 
kal, w obecnych bowiem warunxach pra- 
ca urzędników 1 zalatwianie spraw, zwią 
zanych z rejestracją т wyplacaniem za- 
pomóg, jest uirudniona mieszkańcy zad 
skarżą się, iż mie mogą dostać ше do 
Magistratu dla załatwienia swych spraw 


Błędne Informacje. 


(g) Wydane przed paru dniami 
rozporządzenie p. wojewody, w apra- 
wie aprzedaży środków apożywczych, 


wywołało duże poruszenia wśród 
sklepikarzy. 
Szczególnia w Będzinie, gdzie 


Istotnie ruzporządzenie to jest nie- 
zmiernia potrzebna, całe gromady 
bandinjących zaczęły zwracać się da 
Magistratu z zapytaniem, odkąd roz- 
porządzeaia to wchodzi w tycia, gdya 
większość  mklapikarzy, prowadząc 
swo handle w warunkach wysoce nia- 
hygionicznych, obawia się kar, lub 
ew. zamknięcia sklepów. 

Tymczasem donoszą nam, i£ ja- 
суй przedstawiciele organizacji ko- 
plackiaj, czy też Rady Miejakiaj wapo- 
kajają aklepikarzy, iż wspomniana 
roaporządzenia wogóle nie będzie 
stosowane і każdy bez obawy i prze- 
prowadzenia koniecznych zmian mo- 
że nadal handiować, 

Sądzimy, 14 wła miejacowe 
przekonają sklopikarzy, 14 tak nie jest 
1 rozporządzenie bezwzględnie musi 
być wykonana. 


Nowy środek, 


(к) Zyl w Polace Stańczyk, który 
nle robił interesów na ludzkie] giu- 
pocie, lecz dowcipami swemi bawił 
dwór królewski 
je- 
ва 


ady 
a 
chorobie 


асівк i filozof w 
dnaj anabie twierdził, it n 
Awiecie jest lekarzy, gdyż 
śmiertelnik umie bliźniemu dawać 
dy 1 wskazówki w każdej 
lub dolegliwości, 

Dsiń o tyle sytuacja aig zmieni. 
la, iż za rad 
nia, a że na 
granic, różni szarlatani | wydrwigro- 
sze robią па tem niezłe intereny, 
aprzedając „uniwersalne“, a w grun- 
cie rzeczy bęawartościowe apecyliki 
na wszelkie choroby, 

Najpapularniejszą, zdaje się, cho- 
rabą За dolegliwości zołądkawe I 
jeden a naszych czytelników nade- 
alai nam liat, w którym pisze, 18 wy- 


nalazł niezawodny środak na choroby 
tego organu. 
Ponieważ jest to sposób nie- 


szkodliwy i bszpłatny, kto chce, mo- 
że apróbować. 

tös czytalnik ten radzi, aby у 
języka „obłożocego”, ca jest oznaką 
niedyspozycji, codziennie rana ze- 
skrobać łyżeczką nalot, poczem grun- 
tawnie wypłukać usta wodą, 

Ра dwóch tygodniach akutek jest 
widoczny 1 jak twierdzi informator, 
niawinny ten zubieg wyleczył ga z 
chronicznego kataru żołądka, 

Kto więc stracił nadzieję wyle- 
czenia xwego worka żywnościowego, 
może spróbować powyższego арава- 
bu, ca w każdym razie nia powinna 
mu zaszkodzić. 


Ciekawy eksperyment. 


(g) Pewien obywatel będziński zro- 
bił dość ciekawe doświadczenie, dotycza- 
се obrotu preniężnego. 

Mianowicie. po otrzymaniu penaji 
zaczął znaczyć wydawane banknoty | o- 
kazało się, iż pierwszy wydany Banknot 
wrócił doń po upływie tygodnia, 

Z pośród siedmiu enaczonych hank- 
notów więć wrócio do poprzedaiago 
wlaściciela |, ca ciekawszó, wróciły one 
2 Banku Polskiego. 

W każdym razie. zjawisko 1a świad- 
сту o malej ilości środków obiegowych 
lak rownież wakatuje sudaig, t.j. Bank 
Polski, gdrie więkscuść środków obiego- 
wych staje waaki 


Nieuchwytny Orzeł, 


(6) Rubn (Опе гима, Каз је! 
w Częstochowie drugi гаг w йе 


w. 


——  —————— 


miast iiałopolski i, mima тоспо poety- 
ckiego nazwiska, miast się wzbljać na 
wyżyny, udaje, ze jest handlarzem cu- 
kru. Był lu i ówdzie, wyciągnął ой kup- 
gów zaliczki na zamówiony pizez nich 
zukier. Z pieniędzmi ulatnia SIĘ nie 
wiacomo, gdzie, a cukru kupcy jak nie 
miel, tak те mają, Ponieważ Orzeł ów 
podale Sounowiec, jaka mielsce swego 
zamieszkania, więc w aaaiępsiwie tego 
Ча komisariaiu pclcji w Sosnowcu za- 
wledzem kupcy z różnych stron kraju 
nadsylają listy z zapytaniem, kto zacz 
jesi ten sprzedawca cukru. Takich kup- 
ców „naciąpn gtych* praea Опа naliczono 
już 6, Szukajcie Она, 


Wyjaśnienie w sprawie rachunku 
po niemiecku 
Otrzym.lisimy z тшу „Józef Rot- 
ter^“ list treści następującej: 
Powołując się na notatkę, zamie- 
azczoną w dzienniku W.P. Nr. 13 
z ania 17 stycznia 1925 r. w dziale 
„Kronika Zagiębia* p. t „Rachunek 
po nieinieceu", pozwalam sobie u- 
przejm'e prosić a zamieszczenie na- 
stepuiaccgo wyjaśnieniu: 
Przedewszystkiem niylnie poin- 
formowano W. Panów, са do rachun- 
ków, gdyż zupełnie ich nie wydaję, 
natomiast dowdi złożenia jest wy 
stuwiony wyłącznie w języku polskim 
z wyjątkiem druków, przeżnaczonych 
dia mojej filji w Katowicach, gdzie 
ogólnie używane są w podwójnym 
polsko niemieckim języku. 
Wskutek przeaczenis wypisała 
panna sklepowa potwierdzenie na 
blankiecie polsko niemieckim, który 
nie wiadomo jakim sposobem znalazł 
się pomiędzy drukami wyłącznie pol- 
akiemi, 


Drobny pożar. 

(6) Wcżoraj w nocy w posesji Cu- 
Kklermana ul. Sienkiewicza 5, w stajni 
wybuchi poż Wkrótce ma miejsce 
wypadku zjechała miajcka atraż ogniowa 
zawodowa i pod dowództwem паса. p. 
Sosnowskiego w pół godziny pożar uga- 
ва, Śiraty nieznaczne. W stajni znaj- 
dawało się trzech ludzi i kilka par koni. 
Ogień prawdopodobnie powstal przez 
nieosirożne obchodzenie mię 1 шетдаззо- 
пуш papiero sem. 


Kradzież w pociągu. 
(6) W pociągu nr. 233, |adącym 
x Katowic do Częstochowy, па odcin- 
kn Zawiercie— Łazy nieznani sprawcy 
ukradli Stefanji Scigale, zam. na Po- 
goni, walizkę wraz z garderoba, war- 
tości kilkuset złotych. 
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[ШШШ wymiana. 


Przed niedawnym czasem społe- 
czeńmwo Zagłębia і całej Polski 
larmowane zostało wykryciem I are- 
aztowan rm centralnego komitetu К Р. 
В.Р. i azeregu jaczejek komunistycz- 
nych w Z=glębiu. 

Przy tej okazji schwytano niela- 
da A CRC „regimu*, nie- 
jakiego aldenberga, który w pań- 
atwie czerwonych katów piastował 
godność dyrektora departamentu w 
komisarjscie do spraw politycanych. 

W okresie, kiedy w aowdepji po- 
wiał prąd t.zw, „czistki*, Waldenberg 
wysłany zastał do Polski, jako lu- 
atrator, który miał apełnić ralę віка, 
przez ktore przesiać miano komunt- 
styczną m.erzwę. Niepodladnin więc 
byla to tigura, skoro posiadał takie 
pełnomocnictwa і zaufanie. 

Waldenverg, który rozwinął w 
Zagłębiu gorączkową działalność i ten 
ruch niezwyczajny wśród komunisty- 
cznego atada, zwrócił “Жее czujnych 
władz bezpieczeństwa. rezultacie 


nestąpiły uremztowania, znane już na- 
azym czytelnikom z ©pluów w „Jakrze”, 


1 winni poniosą zasłużoną karę, Alia 
fci doszły nas niepokojące wieści, ja- 
koby Rząd пози aig 3 zamiarem ade- 
slana Waldenberga do Rosji, 

Naatępstwa tej trakzankeji są 
proste i jaane, Waldenberg pa kilku 
miesiącach wróci do Palaki 1 znów 
rowudzić będzie antypaństwową ro» 
[ maskując się tylko lepiej przed 
bacanem okiem policji. 


U 


SRRA” — patek 23 stycznia 1925 тон. 


Fakt powyższy Awiadczy najle- 
piej, 12 sowiety, mimo obłudnych 
przyrzeczeń, co do lojalnega zacho» 
wania się względam państwa naszego, 
prowadzą nadal swą łajdacką propa- 


gandę, па też dziwnego, iż wazy- 
stkia państwa zachadnie nie chćą 
wćhodzić z tymi uakodnikami w ja- 
kiekolwiek atoaunki, 


Szkoły średnie w Zagłębin. 


(ć) Według obliczeń prof Witol- 
da Wyapiańskiepo na terenie „Zagłę- 
bia wraz 1 Zawierciem istnieje azkół 
średnich ogóřem 10 Z tega przypa- 
da na Sosnowiec 13, na Bedzln 6, na 
Dąbrawę 5, na Zawiercie 5 w Gra- 
niey jest 1. W liczbie tych szkół ogól- 
nó- kształcących jest 18, manawicie 
szkół typu humanistycznego 12, typu 
matematyczno: przyrodniczega 5 i 1 li- 
ceum. Szkól handlowych jest 5, se- 
minarjów nauczycielskich 4, wreazcie 
2 azkoły techniczne zawodowe, 1 szko- 
ła zawodowa żeńnka, oraz 2 azkaly 
artyatyczne, 


Z pośród wymienionych zakła 
dów naukowych azkoly państwowe 
w liczbie 11 stanowią około 37 proc 
ogólnej Пейс: szkół średnich. Do szkól 
rządowych malezą: 4 gimnazja ogól 
nokaztałcące, & seminarja nauczyciel: 
akie, 2 szkoły techniczne 1 skola za 
wodowa żeńska. Ulerza komyletny 
brak państwowych szkół średnich w 
Będzinie, Najwięcej Bzkół puństwo 
wyrh pomada Sosnowiec, bo aż 7. 
Prywatuych azkół mamy 19, mieszczą- 
cych aię w 17 lokalach, 


Szkól męskich jest 13 na 16 żeń- 
skich, jedno gimnazjum jest koedu- 
kacyjne Warórń sskół ogólnoks>tał. 
cących jest 7 męskich, jedna koeduka- 
сујпа і 20 zeńskich. Ahd czterech 
azkół państwowych ogólnokształcą- 


cych jest tylko 
tegu typu. 

aeminarjach nanczycielakich 
jest równowaga między azkalnictwem 
żeńskim a męskim, w dziedzinie zaś 
szkól kandlowych górują żeńskie, 
Trzeba zaznaczyć, że handlówki mę 
skie wykazują tendencję wytworze- 
nia wyższego typu azkól handlowych 
Techniczne AAN zawodowe są mę- 
skie. 

Senn moralny tych wyliczeń jest 
dość |aany: szkół średnich nie mamy 
za mala, Chodzi tylko a to, że pro 
gram tych zakładów naukowych nie 
zupełnie odpawiada potrzebom lokal 
nym, wystarczy bowiem zestawić 
dwie Ис бу: 18 иеа! ogólnokształcą- 
cych, a tylko 2 techniczne. Przyczyną 
małego rozwoju srkAł zawodowych 
jest często merozaądne stanowiska 
rodalców, którzy, nie licząc się z isto- 
tnem) zdalnościami awech dzieci, si- 
łą zmuszają je da ukończenia gimna- 
zjum, 

Wykaztałcenie „ogólnokaztałcące" 
tworzy Zastępy ludzi, nie posiadają- 
cych akreś onego zawodu. fesi to naj 
większa przeszkoda do zrobienia w 
życiu te| włuśnie „karjery*, о której 
marzą rodzice dla awych pupilów, 
nie mając przy tem dość zasobów 
pieniężnych, aby wykształcenie „agól- 
noknztałcące* uzupełmć wykazałce- 
шат uniwerayteckiam, 


jedna szkoła żeńska 


A А CEO 


[ЇЇ najwięcej jeżdłą ШЕШИП Sosnowca? 


Do miejscowych bolączek należy 


bezwątpie stałe przepełnienie po 
ciągów osobowych, dązących czy to 
na Górny Sląsk, czy też w glab b 


Kongremówki. Nie będzie to јаіпяк 
wywoływała zdziwienia, a nadewazy- 
atko utyskiwania na władze kolejowe 
jesli zaatanowimy się nad ilością 
aprzedanych biletów w ciągu całego 
1924 r. atacji Sasnowiec W. 

N ęca| osob jeżdzi dn Katowie 
setów I el klsay sprzedano 216, 
JI ej—60819. a III «e|—379685 Pomyśl 
my teraz ilu podróżnych wyjeżdża 
za biletami miesięcznymi, ilu urzędni: 
ków | urzędniczek, macherów, hande- 
łesów 1 przekupek? llu ta wykwalii 
kówanjck alerzystów | damorosiych 
„kombinatorów* zalewa codziennie tę 
ważną placówkę, tak niedawna urato 
тапа dla Polski, aby robić kokoso- 
we nterany kosztem nienormalnych 
jeszcze warunków: 

Drugim u «tem, bardzo często 
odwiedzanym, tym razem przeważnie 


Z Zanańaloń wychowawczych. 


przez handłarzy żydowskich jest Sta- 
гу 1 Nawy Bedain (Il kl —27519, NI 
kl— 333140). Liczha biletów, aprzedn= 
nych dn tych stacji, nikogo nie zdzi- 
wi, ze wzęlędu na znaną wrodzoną 
ruchliwość mi Bzkońców Będzina Trze- 
cim pajbardziej uczęszczanem mlantem 
{езт Dabrowa Górnicza (11 ga— 29086. 
Ill а—146431), а czwartam Zawiercie 
(l—6, 11—3333, 11]—28242]. 

Z tega widać. ża da Katowic jeż 
dzi dziennie (aprócz wyjeź1ź:jących 
ža hiletami miesięcznymi) 1212 osób, 
do Będzina 982, do abrowy 478 п 
do Zawiercia 81. 

Јак waknzują te wszystkie cyfry, 
zo zrozumiałych względów bardzo ma 
ła liczba podratnych jeżdzi lą klasą, 
nieco więcej Il gą I dlatego też Ша 
jest ustawicznie przepełniona. 

Dobrze więc byłoby podróżować 
I klasą, jeżeli | tu znowu nia okaże 
зе odwrotna strona medalu, o czem 
dla dwiętego spokoju zamilczymy, 

L. 


тни e 2 эш шшш | 


Wpisy w szkołach średnich. 


Od kilku dni rozchodzą się po 
mieście uporczywe a niepokojące po- 
głoski a mającej nastąpić nowej pad 
wyżce wpisów w azkołach średnich. 

Nie przesądzam sprawy, czy po- 
Богу nauczycieli są wystarczające па 
zaspokojenia normalnych patrzeb czla 
wieka inteligentnego. Skłonna nawet 
jestem przypuszczać, że jest przeci. 
wnie 1 że męcząca 1 nadmierna pra- 
ca pedagogiczna zasługuje na lepsze 
wynagrod. enle. 

Jesli jednak wrżmie аіе pod u 
wagę fakt, że średnia płaca nauczy- 
ciela w azkols Gpałecznej, czy też 
prywatnej wynasi około 600 zł. mię 
sięcznie, a w większości wypadków 
grubo tę sumg przewyższa (znam na- 
wet fakt, że dyrektor azkały średnie| 
pobiera 1.800 21.11) podczas guy pen- 
sja „dobrze“ mytuowanego urzędnika 


nie przekracza 400 zł, а w wiekszo- 
ścl wypadków dochodzi до 200 zł, 
ta stanie się jaane, że w naszych 
ciężkich i „oszczędnościowych* cza 
Bach nauczycielatwa nie powinno ata- 
wąać nadmiernych wymagań | stwa- 
rzać przez to dla mas urzędniczych 
| robotniczych a często i kupieckich 
Sytuacji wręcz niemażliwych do znie- 
mienia dla polakiej szkoły 

Poiwyższenie wpisów zmusi 
więkazość rodziców da odebrania dzie- 
сі ze szkoły — A wówczas co zrobią 
Panowie nauczyciele? 

Chciałabym, by głos mój stał się 
glosem ostrzegawczym przed gro- 
tacem niebezpiaczeństwem, a w każ- 
dym razie, by wywołał obszerną i 
rzeczową na ten temat dyskusję. 


Jedna z matek. 


Prywatne rańjostacja. 


Rozporządzeniem  Mn.sterjum 
Przemysłu | Handlu unormowano та- 
kladame, utrzymanie 1 eksploatację 
urządzeń radjo-technicznych, wyrobu 
sprzętu radjo technicznego і handlu 
tym sprzętem. 

Najważniejsze postanowienia te- 
go rozporządzenia zapewna zaintere- 
зија ogół, zatem podaje ас je do 
wiadomości. Na założenie, utrzymanie 
1 eksploatację stacji radjotelegraficz= 
nej i radjot=lcioniczne| zarówna na- 
dawczej, jak | odbiorczej, wymagana 
fest uzyskanie koncaaji lub zezwole- 
nia Konceje na prywatne radjoatacja 
nadawcte,względnie nadawczo-adbior= 
cze moga być udzielane osobom wy- 
mienionyin w rozporządzeniu 


Podania ostemplowune należy 
przeduł»dać Gen Dyrekcji Poczt i 
T.legrsfów w Warszawie w dwóch 


jednobrzm'ących egzemylarzach. Upa- 
ważnienie nu zakupno | założenie 
prywatne] rdjostacji odbiorczej mo- 
2e nzyakać każuy pelnoletm obywa- 
tel polski, W tym celu należy wnieść 
podunie Ча praynaletnego urzędu 
pocztowa -telegruiicznego, który u- 
ptawniony jest ро wydunia upowat- 
nienia. 

Wakasówki co do azczegółów, 
jakie ma zuwierać робате, można a- 
zyskać w każdym urzędzie poczto- 
wym, Przy wydaniu upoważnienia 
płaci się 5 zł. tytułem kus:tów kan- 
celuryjnych, огиз apłatę abonamen- 
tową za rok kalendarzowy х góry, 
którą tn opłatę oznacza się dopiero 
wowczas, gdy rozpocznie вц dzis- 
lalnoóć rudjofon polski Co roku mię- 
dzy 1 szym a lå-tym stycznia należy 
upoważnienie pr,edłożyć (1 zł). Nie- 


przedlożenie apowoduje uniarucha: 
miene stacji, 
Wazystkie osoby, posiadająca 


radjosiacje, powinne we w 
teremie jak najrychlej poa 
upowa?żnienie. 


meza o — umi oem S 
Ze sportu. 


Piłka nożna w „agqłebla w sezonie 
ublagły m. 


(© Według sprawozdania Sosno- 
wieckiego Podokręegu Krakowakiego 
Związku Okręgowego Piłki Nożnej, 
który obejmuje cale Zagł Dąbrow= 
skie, oraz Częstochowę, na terenie 
tym latnieja obecnie 26 klubów spor- 
towych piłki nożnej. W tem Ўовпо" 
wiec posiada 9 kluhów, Będzin 5, Оң 
browa 5, Częstochowa 3, Olkusz 2, 
Raków 2, Czeladź 1 1 Zawiercie 1, 

О ruchliwości Podokręgu fwied- 
czy fakt, 2e w sezonie ubiegłym klus 
hy miejscowe bądź na terenie Рад“ 
okręgu, bądź też na bolskach zamiej- 
acowych brały постілі w 161 zawo- 
dach 

Da Zarządu Podokręgu wchodzą 
pp: Roman Макіеіа — prezes, Fran- 
ciazek Hamankiewicz — wicej rezem, 
Nikodem Feliku Kałkowski — sekre- 
tarz, Arnold Berhner — skarbnik i 
Adoif Somczyński — referent da 
spraw aędziowskich, 


ROZKŁAD JAZDY 
pociarów osobowych w Sosnowcu. 


PRZYCHODZĄ: 
Z Maczak: 1.25, 7,17, 1210, 1620 
Z Ząbkowice 3.55, 05, 8.34, 15,35, 17.00, 21.32, 
Z Zawiercia: 9,55. 
Z Częstochawyt 10.55, 13,0%, 17.35, 23,30, 
Z Warszawy Gł. 7.40, 19,06, (poap.), 
Z Katowic: Uli, 4,54, 6.54, 3.12, 
(posp.) 11.39, [2.34, 13.34, 14.25, 15,05, 
16.16, 17.30, 19,27, 0.44, 22.24, 23.14. 
Ze Szcz 22.36. 
2 Kaz 7.08, 15.43, 20.42, 23.28, 
Z Lubina 306. 
Ze Zdalbunowa 21.22 
Z Warszawy wsch. 13.55, 


ODCHODZĄ: 
Maczek: 4.15, Ytu, 13.00, 21.25, 


Da 


Do Ząbxowie: 3.50, 6.25, 13.41, 12.10, 19.33, 
2315, 

Da 

Da 

ba 

De 


0.21, 21.00, 21.37, 23,4%, 
adu. 

5,24, 1417, 10,15, 21.20. 
ba una 4.15. 
Џо Zdołbunowa 3.52, 
Da Warszawy Wach. 18,18 


Па Szcz 
Оо к 


а. 


ŻYCIE GOSPODARCZE. 


KRONIKA GOSPODARCZA. 


Możność zbytu wyrobów pol- 
skich w Rumunji. Min. Przemysłu 1 
Handiu otrzymało informacje, że w 
Rumunj: można zbywać obecnie wiel- 
kie iiości: naczyń emaljowanych, bla- 
szanych, prostych wyrobów fajansa- 
wych, kociołków да mamalyg| oraz 
enialjowanych naczyń lanych, па któ- 
re zazważyć się daje co raz więkaze 
zapotrzebowanie. Datychczasowe pró- 
by załatwiania tranzakcji wykazały, że 
dla nawiązania stosunków handlo: 
wych z firmami rumuńskiemi konie 
cznem jest wyałanie przedstawiciela 
na rynek tamtejszy, zaopatrzonego w 
odpowiednie próbki wyrabaw. Wedlug 
apinji Min, Przemyłu I Handlu firmy 
nasze przez solidne wykonanie da- 
wanych im zamówień magą uzyskać 
zupelne zapewnienie zbytu na rynku 
rumuńskim. 


Stowarzyszenie „,Ciułacze, W 
marcu 1014 r. powatato w Warsza 
wie na wzór czeski atowarzyszenie 
od nazwą „Ciułacze”*, mające na celu 
PRS enie zmysłu oszczędności pie- 
піє?пеј, drogą urządzania odczytów, 
wydawanie broszur, odezw, artyku 
łów w prasie, zakladania kas oszuzęn- 
nościowych, azkolnych, fabrycznych, 
organizowanie szeregu inkasentów 2 
przedstawicieli spółek i zakładów pie- 
niężnych do zbierania najdrobniej 
szych sum oszczędnościowych, 

Głośnem echem odbiło się wów- 
стап w całej Polsce, podzielonej 
jeszcze przez zabory, powstanie tega 
stowarzyszenia, Liczne artykuły w 
rasie і obficie nadsyłane liaty z ca- 
еј Polski awiadczyły о tem, 

Stowarzyszenie to jednak przer- 
wało bleg swej pracy w pierwszych 
dniach wybuchu wielkiej wojny 1 w 
tym stanie przebyło do chwili bie- 


баса, 
obecnym czasie, gdy już po- 
aladamy własną walutę zlotową і 
kura jej został ustalony, więc nad- 
szedł moment, aby wznowić działal- 
ność tego stowarzyszenia. 

To też atowazyszenie „Ciułacze* 
otwiera swoje biuro w Warszawie 
przy ul. Jasnej пг. В m. 8 w lokalu 
Związku Spółdzielni Polskieh i raz 
poczyna awą działalność, oraz zwra- 
ca się do społeczeństwa —zbudżmy 
ducha oszczędności rozumnej! Nie. 
chaj każda rodzina polska posiada 
książeczkę oszczędności i okłada na 
swą książkę jeden złoty tygudniowo, 
ale niechaj ta czyni systematycznie 
W ten sposób stworzyć można 2 cza- 
sem znaczny kapitał, opanować we 
własne ręce życie gospodarcze kraju 
i uniezależnić się gospodarczo od 
obcych. 

Buro stowarzyszenia udziela in 
formacji | porad w sprawie oazczę- 
dności. Przyjmuje zapisy członków 
stowarzyszenia i wstępować może 
w szeregi stowarzyszenia każdy, kto 
posiadać będzie książeczkę oszczę- 
dności. Składek członkowskich sto 
warzyszenie nie pobiera żadnych. 

Należenie do stowarzyszenia daje 
możność zcentralizowania dążeń i za- 
biegów ku stworzeniu wielkiego ka 
pitału oszczędnościowego 1 roztocze 
nia kontroli } opieki nad nim, ога? 
wspierania inicjatywy do samodziel 
nego życia gospodarczega i pomocy 
wzajemnej. 


Projekt ustawy о szacowaniu 
gruntów. Min Retorm Ќо:пусы upra 
cowało projekt ustawy о szacowaniu 
gruntów. Projek теп po zatwierdzeniu 
go przez Radę Ministrów w pajbhż 
szym czasie zostanie przedłożony 
Sejmowi. W porównaniu z dotychczas 
obowiązującą instrukcją, projekt ивїа- 
wy szacunkowej idzie znacznie dalej 
w zróżnicawaniu poszczególnych сен 
jednostkowych, ustalając naogól niż- 
aze stawki od dotychczasowych. 


Popterajcie L. 0.' Р. P. 


ISKRA" — piatek 23 sivcznia 1925 rokn. 


[Їй naszego systemu podatkowego. 


Przewówieńie posła Michalskieqa w komisji budżetowej Sejmu. 


Na ostatniem posiedzeniu koda) П 


budżetowej b. min. akarbu p. Micha 
ski wygłosił rzeczowe przemówienie, 


w którem poddał krytyce gospodarkę 
budżetową Pańatwa w r. 1924. 


Małe dochody z przedsiębiorstw państwowych. 


Referent podniósł że dochody 
ministerjum skarbu w roko zeszłym 
wynosiły 87 proc. wszystkich docha- 
dów, со dowodzi, że wszystkie pra- 
wie dochody państwa pokrywane są 
z podatków, a pozostałe 13 prac, do. 
chodzą z dochodów przedsiębiorstw 
państwowych i dziedzin adm nistra- 
cyjnych. 

Przedsięhiorstwa państwowe prze- 
lały da kaa zaledwie 17 miljonów zło- 
tych, gdy dotacje skarbu na te przed- 
siębiorstwa przekraczały aumę 416 
miljonów, czyli przedsiębiorstwa te 


kosztowały pańatwo przeszło 99 mil- 
jonów złotych. Takiego stosunku do- 
chodów z danin i monopoli do pozo- 
stałych dochodów niema w żadnem 
państwie. 


W Polsce, według preliminarza 
budżetowego na rok zeszły, stosunek 
procentowy padatków bezpośrednich 
da ogółu dochodów ozuaczony był na 
60 proc. Na rok 1925 — już 50 proc, 
W innych państwach procent ten jeat 
niższy 1 wazędzie jest tendencja da 
redukcji. Wogóle skarb zbyt wiele 
przypisuje podatkom bezpośrednim. 


Jak preliminowano na rok 1925. 


Jeżeli porównamy  preliminarz 
eszłoroczny z obecnym (na rok 1925), 
to okazuje się, że w dziedzinie danin 
publicznych 1 monopoli Rząd prelimi- 
nuje więcej o 26 proc, t.j. а 286 mil- 
jonów złotych. Cła i tytoń mają dać 
o 150 miljonów więcej. (Pos, Diamand: 
To znaczy, że nasz bilana handlowy 
jeszcze się pogorszy), Bardzo slusznie. 


Dwa podatki, gruntowy i majątkowy 
są niezmienione; mniej niż w roku 
zeszłym preliminowane są cztery po- 
zycje: podatek dochodowy, loterja 
państwowa, skrytki depozytowe | та 
ległości podatków zniesionych, Mów 
ca podnosi, że podatek gruntowy | 
dochodowy dały о jedną trzecią mniej, 
niż to była preliminowane. 


O obniżenie podatków na rok 1925. 


Streszczając te uwagi, mówca za- 
znacza, że życie skorygowało preli- 
minarz na r. 1924 o jedną trzecią 
część, a suma ta, matematycznie ta 
suma, wypada i w dziale podatków 
pośrednich 1 bezpośrednich łącznie z 
monopolami. 

Mówca poczytuje za hłąd, iż Rząd 
uwzględnia wszystkie zwy ż ki 
w dziedzinie monopołów i t.p., na- 
tomiast pominął delicyt w wyaokości 
139 miljonów w dziale роді Кот bez 
pośrednich i nie uwzględnił jego przy- 


czyn. Mima tego deficytu Rząd na rok 
bieżący preliminuje z podatków bez- 
pośrednich o 27 miljanów więcej. 


W czwartym kwartale 1924 r. ро- 
datki pośrednie i monopolowe waro 
sły o 15 prac., a bezpośrednie o 150 
proc. Jestto stosunek zbyt anormalny, 
który nie da się utrzymać na dłuższą 
metę. 

Jeżeli chcemy, żeby budżet nasz 
był realny, musimy obniżyć wydatki, 
przewidywane na rok 1925. 


Dysproporcja podatków keznośrednich i pośrednich. 


Widzimy, ze wobec waloryzacji 
danin publicznych i reformy waluto 
wej wytwórczość zareagowała inaczej, 
niż zdalność konsumcyjna społeczeń 
stwa. Podatki pośrednie w 1923 roku 
dały 84 milj, a w roku 1924 — 233— 
trzy razy więcej, podatki bezpośrednie 
w 1923 roku dały 56 miljonów a 1924 
roku 500 miljonów dziesięć razy wię- 
cej. Takie gwałtowne wysiłki 1 дузрго- 
porcje stałego charakteru mieć nie 
powinny i w taki aposób planowej 
gospodarki nie można prowadzić. 

Liczba płatników podatków bez- 
pośrednich staje się coraz mniejsza, 
а akargi na ten dział są coraz większe. 
Mój syntetyczny pogląd na aystem 


podatków hezposredmch u nas jest 
tak; W odróżnieniu ad atanu rzeczy, 
jaki był przed wojaą na obazarach 
ziem polskich, i od wszystkich państw 
całego świata budowa systemu po- 
datków bezpośrednich u naa tem aię 
odznacza, że podczas, kiedy tamten 
system przedstawia się w farmie trój- 
kąta o bardzo szerokie! podstawie 
lak najwiękazej liczby płatników, coraz 
bardziej powiększanej, zgodnie 2 za 
sadą powszechności opodatkowania, 
a natomiest o umiarkowanej wysokości, 
to w Polsce ten trójkąt ma wąską, 
cienką, coraz węższą podstawę, a na- 
tomiast coraz to więkazą wyaokość. 


Zagłada klasy średniej. 


Niema również żadnego państwa, kló- 
reby tak, jak Polska, utrzymywało | po- 
większało u siebie tak nieprawdopodobne 
óżaice w opodat«owaniu maei, średniel 
większe] własnuści rolnej, jakie istaieją 
między b. zaborem austriackim a говуј 
skim. A wreszcie konstrukcia w budowie 
1aszych podatsów od przemva'u | wia- 
«ności rolnej jest tak szczególna że w re- 
zultacie wielki przemssł ! handel тора 
swój ciężar przerzucać na oduiorcę, pod- 


Став kiedy drobay przemysłowiec | rze- 
mieślnik z faktyczaych przyczyn tego 
uczynić nie może, że dalej średni | wiel- 
ki rolntk z innvch, a arobny rolnik znów 
z innych przyczyn znajdują Się w tru- 
dnem położeniu. W Polsce prawnie s'me- 
je tylko ochrona celna dla przemyslu i 
to nierównomierna, nat miast ustawodaw 
ста istnielą cia wywozowe dla rolnictwa 
Cla te zniosia samo życie, ta które kory- 
gowało także паз? buużet 


0 zmianę systemu podatców heznośrednich. 


Budowa naszepu pudatnu dochoda 
меро jest fat lia, nigdzie taxie; niema I 
1 niczem mie da się p równać. Minimum 
egzystencji, wolve od opodatkowania, jest 
u nas tak wysokie, так nigdzie. Zwolnie- 
nie gospodarstw rolnych poniżej 15 hi 
powoduje tak:e zjawisko, że na 3 200000 
gospodarstw wiejskich 2,800 000 ше pta- 
cl podatku dochodowegu. Го uwolnienie 
wiościam, którzy przed wojną wnosili ten 
podatek zaborcum, stwarza така sytuację, 
że w ramach puuaiku d <hodowego po: 
zosta:y tylko resztki dawnych płatników, 


większa ! średnia wiasność, oraz kupcy. 

R. ferent, reasumując, oświadczył, Że 
wediug jago naigiçgoszego przekonania 
caly system podatków bezpośrednich ma 
że być przesobioay. Obecnie cała orga 
nizacja podatków bezpośrednich iesi kon 
strukcją nielogiczną игаҳааса trzem fuo- 
dameutalnym zasadom podatkowym: po- 
wszechaości, równomierności | sprawie- 
dliwości opodatkowania, vcie same 
wskazuje, w ja<im kierunxu puwinda na- 
atąpić przebuduwa, 
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Giełda warszawska. 


Warszawa, 22 stycznia. 


WALUTY. 
(Notowania w złotych), 
Dolar — 5.184, 
Funt — 2493 


Paryż — 28,134, 
Szwajcaria — 100,12 
Włochy 21,50 
Praga — 15,60 
Wiedeń — 7,303/, 
Pożyczka dot 3,56 


AKCJE (w złotych.) 
Bank Dyskontowy 6,80 
Напа. 550 
dla Handi. 1,10 
Zjedn. Ziem. Ро! 1,35 
Malopolski — 
Zachodni 1 85 
Przem. Wat. — 
Handl. Poz. — 
Przem. Lwów 0,39 
Zw. Ziemian — 
Zw. Sp. Zatobk. 7,50 
„ Kredylowy — 
Borkowski 0,95 ` 
Cegielski 072 
Cukier 32u 
Cerata 0,50 
Czestocice 2,15 
Cmielaw — 
Chodurów 4,45 
Czersk 0,58 
Elekttyczność — 
Fitzner — 

Firlej 0,30 
Gosłowice 2,00 
Grodzisk — 
Habetbusch 5,20 
Нап — 

Janikowacy — 

Klucze — 
Kijewski 0,18 
Korek — 
Kanopie — 

Liipop 070 

Łaty 0,16 
Majewski — 
Modtzejów 4 35 
Michalow 042 
Norblin 073 
None: 1,55 
Ostrowieckie 6,35 
Опп»еш — 
Usrowiie — 
Parowozy 0,44 
Pocisk — 

Pol. Tow. Elektr, 0,13 
Pustelnik — 

Poiska Мапа — 
Pol. Hrzemysi Naftowy — 

Pal. Loyd — 

Рив 042 

Rudzki 1,28 
Rohn 0.40 

Strem — 

dale — 
Syndykat — 
Skory — 

Spiess 1,20 

Sua 1 Bwiatlo 040 
Starachowice 1,40 
Spirytus 2 95 
Ursus 1,50 

Оша — 

Węgiel 280 
Wild — 
Zawiercie — 

Zach. Tow — 
Zieleniewski — 
Żegluga — 

Zgierz 1 05 
Zyrardów 12,15 


nn, 

apreseciel Tylu d Чп! spiesaciel 
biątew, sobota | niedziela, 25 b. m 

Arcydzieła aztuki ekranowej p. t 


„Od kobiety do kobiety” 


Życiuwy dramat w 6 aktach. 
W roli głównei: Król palakłegu ekranu 


józef Węgrzyn 
w Otuczeniu najwynamejszych sil 
warszawskich. 


Nad progrura! Nad program! 


"czaolin 1 jego sikawka” 
Najkumiczniejsza котейја w dwoc 
aktach. 


Umini „UDZIAŁUWY* 
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Ze świata. 


Co zagranica wie o Polsce. 


Świeżo w wydanym w Ameryce 
słowniku encyklopedycznym W ebste- 
ra znalazły się następujące „infor 
macje” o Polsce: „Polska, dawuiej 
Królestwo w Europie centralnej, mię- 
dzy Bałtykiem 1 grzbietami Karpat, 
282000 m:l kwadratowych. Obecnie 
w Prusach, Auatrji i Rosji (!)—gene- 
ral-gubernatorstwo, 10 gubernatarstw 
Rosji zachodniej 49048 mil kwadra- 
towych, 1246 000 mieszkańców. Sto. 
lica Warszawa. Warszawa — guber- 
natorstwa polskie w Rosji. 4.749 mil 
kwadratowych, 2 548 000 mieszkanców, 
jego stolica Warazawa — miasta u 
łotyfikowane nad Wisłą. 5,5 6000 
mieszkańców. Kraków miasto nad Wi 
sła w Galicji zachodniej, Austrjj, 
159000 mieszkańców. Lwńw, miasto 
stolica Galicji, Austrji, 206 000 miesz- 
tańców. 


Polak członkiem rządu tarsekiego. 


Jak słychć, rząd  turech 
miał zaproponować profesorowi Ro- 
atafińskiemu urząd podsekretarza ата 
nu w tureckim mipiaterjum rolnictwa, 
Propozycja nastąpiła na s-utek wnie- 
nionego przez prot. Rostafińskiego w 
czamie wystawy polskiej w Konatan- 
tynopolu тешогјаіо o środkach, шо. 
gących doprowadzić da podniesienia 
rolaictwa w Turcji. 


Rebraizowania nazwisk Żydowski ch. 


Ciekawem zjawiskiem wśród ży 
dów, którzy osiedlili mę w Palestynie, 
jest porzucanie rodowych nazwisk 
niemieckich i przybieranie hebrajakich 
Tak np., wedlug prasy amerykańskiej 
Goldman nazwał się Haklai, Blum 
berg — Parchi, Zylberman obecnie 
nazywa się Каарі, ca pe równo- 
brzmiące z nazwiskiem, nabytem w nie- 
woli niemieckiej. Po przybyciu do 
Palestyny żydzi zaczęli zdawać ao- 
bie aprawę, ża ich nazwiska również, 
jik żargon, яа apuścizną smutnej tu- 
aczki po Niemczech, a nie szczątka- 
mi kultury hebrajskiej, 


Z prawosławia na katolicyzm. 


Bolmzewicy prócz mystematycz- 
nego prześladowania I wyśmiewania 
гер)! chrześcijańskiej, ostatniemi 
ставу prowadzą machjawelaką robotę, 
aby zrobić nowy wylom w cerkwi 
wnej. Faktycznie ostatnia w 
nastąpily rozmajte przegrupo- 
wania religijne. Walczą obecnie 1 
ścierają mię między sobą różne gro- 
py. Tak zwani „tichonowcy* nawo- 


SKAZANIEC. 


ROMANS. 

Ojciec 1 syn spojrzeli na siebie 
a następnie na gencral, zuczem stary 
Wardlaw zagaunął, że musiało zajść 
jakieś nieporozumienie. 

— Sądziliśmy — dodał ajciec Ar- 
tura—że córka pańska przybyła wraz 
2 panem na pokładzie „Sbannona?* 
Ze mną? Broń Boze; nie mo- 
gła przybyć, gdyż na trzy tygodnie 
przed mom wyjazdem odpłynęła х 
Sidcey. Czyliż nie przybyła dotych- 
сзаа? 

— Nie — odparł stary Wardlaw 
— aniśmy nawet o niej піс me siy- 
szeli. 

— Na jakimże statku opaściła 
Sidney — apytał Artur. 

— Na pokładzie „Prozerpiny”. 


ху! 


Artur Wardlaw wpatrzył się na 
mówiącego wzrokiem pełnym zgrozy, 
posiniał, powiorzył ochrypłym gło- 
sem: „Prozerpina“ i zawrócjł wzrok 
obiąkany na sternika Wylie, który 
sam oprzeć się musiał о ścianę, bo 
zachwiał się na nogach. 

— Ta chora dama — mruknął 
Wylie, ocierając pot zimny z czoła. 

General spoglądał na Artura, to 
na sternika, dręczony przeczuclami, 
które w oka mgnieniu przeszły w pe- 
wność, że musiała zdarzyć mę atra- 
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łują da trzymania się starej cerkwi i 
starego prawosławia. Przeciwko tej 
grupie występuje t zw. „antonowcy”. 
Rozwija aię również i „akcja” nie- 
mieckich sekciarzy i baptystów, Wie- 
lu zwolenników ma nowa sekta „Tol- 
stajowców" i t. zw. żywa cerkiew, 
ca osłabia prawosławie i wywołać 


może z czasem zupełny zanik wiary. 
Pocieszający |eat fłakt,iż bardzo wie- 
lu prawaaławnych przechodzi na ka- 
tolicyzm. Licznie przechodzą na ka- 
tolicyzm i prawosławni duchowni. W 
Qlesaie naprzykład w ciagu miesiąca 
przeszło na katolicyzm 167 prawasiaw- 
nych, w czem 4 księży. 
\ 


„ІЭ КІЕККА” 


LISTY DO DZIECI. 


Rzadko który naród ma takia 
rocznice, jak polski, bo też żaden 
z ludów nie wycierpiał tyle, co my, 
kiedy twarda dioń najeźdzców, wro- 
gów naszych, trzymała naa w krwa- 
wej niewoli. 

Kiedy wy, drogie dzieci, przy- 
szłyście па świat, na ziemiach pol- 
skich trwala wielka wojna, w której 
brali udział Niemcy i duża jeszcze 
wówczas Auatrja przeciw Roajl Те 
trzy państwa w clągu 150 lat trzy- 
maly Polskę w niewoli, aż gdy się 
same między sobą pobiły, wówczas 
dapiera można było mieć prawdziwą 
nadzieję, że odzyskamy zabraną nam 
walność. 

N.jęorzej działo się Polakom pod 
zaborem rosyjskim, do którego na- 
leżało i nasze Zagłębie. 

Do tego doazia, że dzieciom w 
szkołach nie wolna się było uczyć 
po polsku, lecz zmuszano je do uży- 
wania języka rosyjakiego. A kto za- 
śpiewał jakąś pieśń narodową ар. 
„Boże cos Polskę", alba „Jeszcze 
Polska nie zginęła", wówczas takiego 
śmiałka zakumana w kajdany 1 wy- 
wożono do dalekich obcych krajów, 
gdzie asadzano go w więzieniu. 

Buuotowały się serca polskie na 
widok takiej niesprawiedliwości Z za- 
cianiętemi zębami w atraseliwym goie- 
wie oczekiwali Polacy adpowiedniego 
momentu, by móc zrzucić znienawi- 
dzone jarzmo niewoli. 

Niejednokrotnie też w ciągu 150 
lat niewoli Polski chwytali zu broń 
t szli walczyć о wolność аме) Oj- 


ZER: 
le będę Wam apowiadał o kat- 
dym z tych powstań, chcę tylko 
wapomnieć krótko o tem, którego 
rocznice obchodziliśmy wczoraj. 

Radzę Wam przeczytać sobia 
onegdajszy dodatek ilustrowany 
„lakry* ЕЕ tam dużo cieka- 
wych azczegółów о tak zwanem pow- 
staniu styczniowym z 1863 г. Nazywa 
nię ono atyczniowem, bo wybuchło 
w doin 22 atycznia, 


этпе јакіей nienzczęścik, ba w jednej 
chwili powalił się Artur na stól z 
przerażliwym okrzy kiem, a byłby roz 


trzankał glowę a posadzkę, gdyby 
stary Wardlaw nie podbiegł z ramie- 
niem. 

Generał Rolletson zaklął na wszy 
atko, co święta o wyjafnienie tego 
przerażenia. 4 

Wylie z odwróconą kn ścianie 
twarzą, na której małowało się nie 
mniejsze przerażenie, wybełkotał kil 
ka atow niezrozum ałych, ale atary 
Wardlaw nakazał mu milczeć 1 rzekł 
2 przejęciem głębokiem: 

— Pozwól pan, niech mu to o|- 
ciec zwiastuje. Ach mój biedny, nie” 
szczęśliwy przyjacielu... Prozerpina.. 
o Bożel jak to wypowiedzieć... 

— Poszła na dno morza — jęknął 
Wylie, targając mmo woli włosy па 
głowie. 

Słowa te straszliwe zamieniły 
starego wojownika w biały posąg bo- 
leści, zachwiał się 1 uchwycił wyprę- 
Зопеті rękami za poręcz krzeała, па 
którem spał się obezwładniony. Po- 
chyli! głowę na pięrsi, nie rzekłszy 
slawa, W obliczu tej niezglębionej 
rozpaczy nie śmiał nikt ust otworzyć 
tzaległa cisza głęboka, przerywana 
tylko chwilami głośnym lamentem 
adchodzącego od zmysłów nędznego 
Intryganta, który własną ręką ściągnął 
na głowę awoją wazystkje nieszczę- 
ścia I pogrążył innych w rozpaczy. 
Nawet ouierocony ojciec усеш! głę- 
рока litość w sercu dla nedzpika, 
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Będąc w niewoli, Polacy nie mogli 
zorganizować jednej wielkiej armii. 
Moskale, panoszący się w kraju, ni 
pozostawili ani jednego akrawka 
nej ziemi, na którymby mogła 
zebrać większa liczba 
chętnych do walki, 

Tworzono więć pa całym kraju 
małe oddziały powstańcze, które, kry: 
jąc się po lasach, wypadały od czasu 
do czaau niespodziania na wojska ro- 
uyjskia i poturbowawazy је, znów 
znikały bez śladu. Taki snosób wo 
jowania nazywa się partyzantką, 

Próżne jednak były wysłki arla- 
chetnych obrońców honoru Polski. 
Znikoma ich liczba, brak żywności 
1 amunicji sprawiły to, że powstanie 
uoadło. Jedni z przywódców powsta 
nia, jak Romuald Traugutt i ka, Brzó 
ska, zawiali na szubienicy, inni, jak 
Langiewicz, musieli wyjechać za- 
granicę, 

Dużo się w powstaniu stycznio- 
wem wylało krwi dobrych Polaków, 
dużo z mich zginęło w bauludnych 
tulgach Sybiru, dużo w ciemmicach 
więzień, ale ofiara ta nie była próżna. 
Вз pamiętajcie drogie dzieci, że każ. 
dy szlachetny czyn ludzki nie ginie 
hez echa. Gdyby powstańcy własną 
krwią nie przypieczętowali swej gię- 
bokiej wiary w odrodzenie Polski, to 
kto wie, czy, nie mając tego dobrego 
przykładu, nie zapomnichbyśmy опа» 
szym obowiązku zmagania się 2 prze- 
ciwnaściami, by odzyskać wolność. 

Za to wszystko, ca zrobili 
dziadowie Wasi, za ich krów t LG 
graniczne poświęcenie należy się im 
od Was wielka cześć | szacunek, 

То też ile razy, drogie dzieci, 
spotkacie na ulicy, czy gdzieindzie| 
siwiuteńkiego ataruszka w granatowe) 
rogatywce, nie zapominajcie mu się 
grzecznie ukłanić, bo to jest właśnie 
jeden z tych, którzy brall udział w 
powstaniu atyczniowem. 


Czarny wujaszek. 


się 
ochotaików, 


o którym nie wiedział, iż jeat nik- 
czemnym, a w tej chwili widział w 
Arturze tylko człowieka, kochające- 
ко tak gorąca jego stracone dziecię... 
Ojciec Artura 1 generał przewieżli 
nieprzytomnego narzeczonego Hela- 
ny do domu. 


XVIII, 


Smutny ten atan Artura zaniepo- 
kait józeta Wylie тоспо 1 zmusił da 
pomyślenia o aabie, Trzeba mu przy- 
znać to, co byla lepszą stroną jego 
charakteru, to jest aerce. Wylie więc 
w samej rzeczy mocno był zmartwio- 
ny takim obratem rzeczy, i że był 
ich sprawcą 1 byłby chętnia wyrzekł 
się 2000 funtów nagrody, byle rzec 
nie staia się była. Ale że już niepo- 
dobna była odwrócić тера ‚со się sta. 
ło, nie myślał zatem zrzec się nagro- 
dy, tembardziej, że owe dwa tysiące 
były niejaka ceną jego duszy, a Wy- 
lie nie oddałby aigdy swej duszy za 
darmo. 

Wypił tedy resztę wódki pami- 
mo zmartwienia, a raczej па zmartwie: 
nie i wyszedł z kantoru, by wrócić 
da awych ludzi, da resztek z załogi 
„Prozerpiny". Nazajutrz wszelako sta- 
wił się Wylie znowu w kantorze i 
pytał a Wardiawa mlodego, ale War- 
dlaw nie pojawiał mię w kantorze, 
Michał Perford zapewniał marynarza, 
2e ta pierwszy raz od AI (AG zda- 
rza mię, iż mlody pan ше przybył, 

Wylie czekal, a tymczasem w 
przeciągu kilku godzin zjawiło się u- 


1. 


Ułaniku, chadi odpocząć! 


Usmiecha się ułonko 
1 patrzy z za chmur. 
Jedzie шав na konisiu, 
Chorągiewka furtr._ 
Fur— fur— iur! Fur—fur— fur! 


A kędy się trudził 
Chrobry ułan teu? 
Obcym krajem za Dunajem, 
Stąd daleko hen... 
Hen hen hen! Hen hen-henl 


Precz ESO wroga. 
Тгеута Polski straż, 

— Ułaniku, chodź odpocząć! 
Охо domek nasz.. 

Otu nasz! Oto nasz! 


/. Porazińska, 


ROZWIĄZANIE SZARAD. 


Dobre rozwiązanie szarad Ni. l, 4 

3 4 w dalszym ciągu nadesłali: 

61 Strzelec z Sosnowca 1, 2,3 4, 
Czarua Lula 1 2 3,4 
„Penkala“ 1. 2 3, 4. 

Medium z Dąbrowy 1, 2 3, 4 

| Ezechiel z Родоп! 2, 3, 4. 
struna od беспа 2, 3, 4 
Janex Мходу ах z Rynku 1, 1 35, 

‚ Lola Krybolfówna 3, 4, 

Mala H:lcia z Czeladzi 1, 2, 3 4 

‚ zbzmew 1, 2,4 4 

Т1. Czarny rycerz z Elektrycznej 

(]. Kempa). ` 

72. H. Szewczenka I, 2 3 4 

L Wit Zgrzyt 2. 4. 

‚ S Chorńskd 1, 2, 3 4. 

‚ Maudoluista 2 Milowic 1, 2,3, 4, 
К. smolski I ,2,3, 4. 

. |. Spychajówna 1, 2, 3 4 
Muudek Auiołek 1, 2, 3 4 
Edek z Kilińskiego 1, 2, 4. 

| Zosia z (itodżca 1, 2 4. 

К. Кошт 2 3 4 

. Zosia 2 Dąbrowy I 2, 3 4 

. |. NiczewsKi 2, 3, 4. 

| W. Helacowna 1, ,2 3, 4 

. Wiesia Mlotzówna 1, 2 3, 4 

‚ 2. Nowak z ммк 1, 2, 3, 4, 

Pepik z Niwki 1, 2 3,5, 

‚ Maly porta 2, 4, 

9. Maiy kruk 2, 4, 

Qu. 1. Fabjańska 1, 2 3, 4 

91. Магуссца mała 1, 2, 3, 4. 

. . 


Fu 

Termin uadayłania rozwiąrań szarad 
тома! przeduzoay da 5 lut go. W „Iskiere 
се" w dmu Gym Ішери będą wymie- 
nione nazwiska nagrodzonych, Nagrody 
będą miaiy wariuść mietylka pamiatke- 
wą, ale i praxtyczną. Kióre więc z мая 
Jeszcze rozwiązania mie padesiało, niech 
a tem się pospieszy. 


bezpieczenia „Prozerpiny”, ważyscy 
z nosami na kwintą dopytując, czy 
prawda, że „Prozerpina* zatonęła. 
Ach, że prawda, to prawda 
niestety — odparł Michal Peuiord — 
a oto obecny tu pan Wylie uszedł 
zaledwie z życiem, Był on sternikiem 
okrętu. 

Wszyscy goście rzucili się do 
sternikaj wypytując go, a Wylie po- 
wtarzał po raz setny zawsze jeano 
о hurzach, nawalnicach, o tein, ca o- 
kręt przetrwa/, jak nareszcie nahrał 
w siebie wody i jak musieli uciekać 
na łodzie, z których jedna szczęśliwie 
sputuała okręt amerykański, a druga 
bez wieści zaginęła na oceanie. 

Potem руші wszyscy o pamię- 
tnik okrętuwy, 

— Książkę przywiozłem z sobą 
w dobrym stanie — rzekł Wylie. — 
Pięciu z zalogi przyjęło słuzoę na 
okręcie Marja, trzech ludzi przybyła 
те mną, a jeden z nich jest zlożony 
clężką chorobą po tarapatach, któ- 
reśmy przebyli. . 

Kilku reprezentantów poczęło u- 
żalać się, że w chwili tak ważnej nie- 
ma w burze pana Wardlawa, па ca 
odezwał się Wylie: 

— A to moi panowie nic dziwne- 
ga, bo trzeba wiedzieć, że na tym 
samym okręcie znajdowała się narze- 
стопа pana Wardlawa; rozpacza więc 
1 serce ша pęka z żalu. On ceni ją 
więcej, niż wszyatkie złoto, co było na 


okręcia. 
(С. å а) 


a JSKRA* — pietek 23 stveznia 1025 rokn. 


o 


Dyrakeya szpitala powiatowego powszechnego w Rędz.cie ИЙ! 


KONKURS 


na dostawe wszelkich artykulów snożywczych, 

a mianowicle: pieczywa, mleka, jaj, mięsa, такі, 
kaszy różnego gatunku, tłuszcze i jarzyn na okres 
11 miesięcy. 

Artykuły muszą być oierwszal lakości i dostarczona 
p/g zapotrzebowań szpitala. 

Z oferentami, którym komisja odda dostawę, spi- 
Sana zostanie umowa, przy podpisauiu której re- 
flektanci mają złożyć wadjum na zabezpieczenie 
dobrej i stałej dostawy. 540-3 

QGterty należę wnosić do dola 1-10 lutaga 1925 r. 


pod adresem 


Dyrekcja Szpitala w Вох, ul. sdatochowskiego Mr. |, 
= f} 


у wyrobów ezeko 
w każdym skladzie 


kir 1 її! 


Okazja nabycia! 
Rzeczywiście dobrej, smacznej | najtańszej. 


c” Жу 
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Ake. Tow. OROKARSYIEGO i WYDAWNICZEGO 


= „NE W А ==>== 


їнїнїн, alita Bękliósta M 1. 


ТТТ ТТ | 
| W LAURES DRUKARSTWA WCHODZĄCE ү 
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{ 


czym, postanowilam sprzedać 


М 
А {НҢ PIENIĘDZY!!! Cn WAŻ lh rat К 
МА RATY BEZ ZADADKU 8 
1 do о lutego 
Okrycia damskie. Aksamity. Płótaa. ЖААШ. : 
Kołdry watowane. Materiały ubraniowe, Ma- 
terjały noszewsowe. Nakrycla Stołowa tt, d. 
4% 


W. GRAJCAR, шїк, kntrzejowia (5, tel, 6-58. 


ja 


"1 


ad m „PHILIPS 


Młody inteligentny meżczyzna 


poszukuie natychmiast 


POKOJU PRZYZNOCIE OMERLOWANEGO 


w śródmieściu. 


Oferty do administracji „iskry“ pod „Zaraz“. 


PIĘKNE FUTRO! 


OZDABIA KOBIETY. 


Chcąc być tą piękna, proszę wyp Sać futerko wybrane zn żej wymienionego cennika: 

SZALE KRECIE 
Dł. 2 mtr. szer. 30 ст. 100 kretów 
Dł 2 mtr. szer. 16 cm. 60 kretów 
DŁ 2,20 cm. szer. 30 cm. 110 kretów 
Гая. chustki z kretow od 

Szale bibretuwe od Zt. 200, kuior kreci mniejsze od Zi. 80, 
Na żądnnie może byc wymiany аресја:цу cenark z wyszczególn eniem każdego саита. 
zamówionie zuwtaje wykunane агуоко her zadatku za zaliczeniem n0cztowem ро otrżymadiu do= 
kladaego adresu, [66] tuwur Bie nie podoba z*mienlamv na inny lub „wracamy gatówaę. 

ADRE OWAC: WARSZ „WA, „Kuśnierz Nowy-Świat 24, 
Na składzie duży wybór gotowych futer i gajanterji futrzanej. 


Апцогу lisv farb. ciemn bronz. Zł. 230, 


Ango у lisy hale Zł. 100. 

Angarg lisy -zare Zi. 100. 

Anvery lisy farb ciemn szare 21, 100, 
| Angory lisy farb. czarne 21. 200, 


g UWAGA! 
ZOCTSTODEBODSSSSZ=GDOOOESEWSONOTODO 


| ZAMIAST TRA N U DLA DZIECI, ONAZ ОБОВ y 


WĄFŁYCH 1 ANEMICZNYCH 
, poleca się znany ud lat wielu 170 48 


| JECOROL "aista A. ШШШ з 


n 
H Regestr. М. 7. P. Nr. 214. 
ga (ШШИШИ ЇН APTERI, WARSZAWA, ИШИНИН Wr Sd, ИШИ Br. 0—10, 


{| opreuas w aviesach | aku anica — wyslizepać wę naśladownictwa, 
p UWAGA: wszystkie wyroby huszega laburat jum 53 2a opatecune w czer 
wany pudpia: „A. bunuwski* i markę ucnronna: trójuąt ze mialywą 


OGŁOSZENIE. 


Komornik przy Sadzie Okręgawym w Sownawcu, W. Ko- 
порка. zam. w Będzinie, prey u. Marachowskiegu Nr 36, vodaie 
do wiadomości, 2e w dniu 29 жусмпа r. b. od godziny 10 rano, 
jako druguu terminie па kopami wękia spółki akcyjnej przemysłu 
goraiczego w Łówiszy, na pokrycie należności Pow. Kasy Chorych, 
odhędzie się sprzedaż z licylacii majątku ruchomego, Własności 
tejże kopalni, w ogólnym szacunku 21. 98)0, skladającegu SiĘ z 
komi, powozu, wolaniu i urządzenia biurowego, Blizsze szczegóły 
u Komornika. 542 


OGŁOSZENIE. 


Komornik przy Sądzie Okręgowym w Sos1owcu, W. Konopka, 
zam w Będzinie przy ul. Malachowskiego 36 podaje do wiado- 
mości, że w dniu 5 lutego r b od godziny 10 гапо w skiepe ро 
zwanego |akóba M Gutmana w Będzinie prev placu З go Maja T 
na pokrycie należności Karola Adamsiego, oubędzie się sprzedaż 
2 lłcytacji majątku ruchomego własności tegoz рогуапёуо, w ogól- 
nym szacunku 21, 750, skladającego mię 2 200 tuz, pilników 
1 300 sg. drutu. Bliższe szczegóły u komornika. 541-2 


СЕБ ЕШ POT О 


į] Zadajcia w Ш 

М | kach składach ap- Н 

4 | tecanych hywieni- If 

| cznej przymypki dia dzieci Ш 
PT 

u „Puder Dzidzi i 

wrzymujący ciało dziecka А 

w zdrawlu і czystości. Й 

163 | 


WREGOZORIJZ=="="MI 


| uroune ogtoszenia. | 


| | roszuowane 3 gruwze za wyraz. || 


E'siromotorek kupię używan: 
dobrym stanie na 110 vult ч 
К. M. па orad zmienny, iuge u 
tów obujetca. Ołery z podaniem wo- 
ny, okmaicielowi kwitu Nr, 544 du 
adm. » R 544 

о sprzedania kredens, 6 krzeseł, 
stój, otomana ! dywan. Wiado- 
mość Dęblińsxa 1, m. 16, 521-2 


Роваау 1 prace. 
Слоііагомапе В gruszy 28 wyraz. 


czeladnik szewcki па 
Dąbrowa uórai- 
520 3 


uirzebay 
damską rubulę. 
сга, Kralowej Iadwigi 8. 


kupno i sprzedaż. 
8 угоду za wyraz. 


NĄ uda piejęgnnarka | krawcowa po- 
AVS zzukuje zajęcia od zaraz, Wia 


W: pomuatuwą Dardzo maio u domość кта" 


Dabruwa  Qórnicza. 


żywaną, 5 tuanową, 2 apiraiem 510-2 
uv обрпаша runażu, о podnoszuwym 0“ Inieilgentna, uczciwa, znają- 
pomuśc e sprzeda jan Stelmach, sirze- ca dowładuie szycie, przeróbki, 


m ezzyte. 454-1 


może zając się dziecm, zna guapo 


romnice 1 świece kościelne nalta-  darstw. wiejskie | dumuwe, muże 

miej sprzedae вківр 2e szkem  wypunać zaisz lub od lell, ma 
w пајасп Tow. „«uzwoj* przy ulicy  Chluone źwiadestwa. Łaskawe zglo- 
Modraejuwaslej 1 Koscieinej, u Kol-  szemia pisemna „lakia” Mędzia pod 
tona, a3 „slała praca”. 529. 


3 


ZŁ. 250. 
ZŁ. 150, 
2. 210, 
Zł. 80. 
Listow nia 


480-2 


Lokale. 
8 uronzy za wyraz 


poscie » sucho a poszukuje nauczy- 
ciel gimnazjum Wiadumość Iskra 
Dabrowa. 509-2 
Do udstąnienia pokój umebiowaay. 
Wiadomość w adm. „lakry”. 
Koezdzetna małżeństwo posaukuja 
m | iub 2 pokoje nmebl. z awe 


kurżysiania z kuchni z wygodami 
za wybukie komura: gioszenia da 
admimutracji „Isury* pod „Prawnik*. 


Очар dwa pokoje x kuchnią, ni- 
mcbluwane w sosaowcm Wia- 
Чотойс w adm. „iskry* w J0anowcn, 
537-2 
D' sprzedana кер  apożywcny I 
trzy lokale przy wicy frontowej, 
sena praystępoa. sośnewiec—Puguń, 
ul. Bidzińaka 1, u Liwera, 520-3 


— ——— 
Rożne 
4 ORŁY кз нутая, 


ap па pies wiczur. Uprasza mię 

"doprowadzić та wynagrodzeniem 

yszenie, Małachowakegu 16, 
515-2 


low. 
Będzin 


Qrowiedzialaa krawcowa przyjmu- 
e du szyca bieliznę wszelkiegc 
rudzuju. Sounuwiec, Hędzińnsa 24 
498 1 
Т.па!еліопү stary kożuch do auebrn- 
« nia. Chruszczobród, Antoni Hop 
czyk, 536 
Zn 4 waksla gwarancyjne, In 
Шапса, z podpisami: $. Ketman, 
aklad apteczny w Będz nia, ро 50 zł, 
każdy, Łaskawy zna aeCa raczy zwró- 
cié rakowe pod puwyższym adresem 
Zastrzeżenia porub'ore, 516-1 


mae 
l Zgubione dokumenty. | 
N нигу Za wyraz. 
к= lan zgubu kaiążeczzę kawy 
<hurycn, wydaną przez кор, „Mor- 
umer” 506-2 
[Kepet lan zgubit dukument wojako- 
wy, wydany przez PKU Pińczów 
Sl « 
Dzędzi Polikarp zgubił: tsiątecaeę 
woskową, wydaną przaa PnU 
Sosnowiec. 524-3 
М2" Janota zgubiia wyciąg ausiąg 
imomości, wydany przeż gminę 
Wulkuwice <OŚCIELNE. 526 
М: ет: Łyko skradzionu ksią 
że.z.Ę wujskową, wydaną przez 
PKU uędzin. SU, 
BZ akórczyński zguDii ка!д? 
ке kasy churych. 532 
ma 20 stycznia zgubilem z dowo- 
uem wojskuwym | czterema wok- 
slam pudpisanemi ia Dlaacu, Lezel- 
wy znalażca zsthce zwrócić takuwa 
pod айгенет |. >zańisza w Grudźcu, 
a zauzyma piemiądze 1 роніеі Cu do 
weksli ta zostaio zrobiona żastrzeże- 
nie w Sąuzie. 5343 
А rkadiusz Kowalski zgubii paszpari 
w е, puw. Olkuukiegu, wyd 
przez Starostwu Będziksuje. 531 
Ла sysław бога! zgubii kalążeczkę 
каву хпогусп, wydaną przeć kop. 
„Piaski”. 527 
M" [ай ueubit kartę zwoln enla, 
wydaną przez kumisję Iouarską 
wujskową w Sosnowo 522-3 


